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h Vd. será siempre — 
Joven y hermosa... 


| 


sí sigue el ejemplo de las damas que 
subyugan por su atrayente aspecto 
¡juvenil y por la gracía y elegancía 
¡de sus líneas estatuarías, conseguidas 
con el uso de los científicos 


Corses 


GOSSARD 


Ellos están especialmente ideados 
para disimular los defectos. Dan 
verdadera gracia y belleza a las 
formas del cuerpo y flexibilidad 
y soltura de movimientos. Son 
muy cómodos. Hay un modelo 
para Cada cuerpo. 


Eos Corprres 


GOSSARD 


dan al busto ese porte aíroso y elegante que tanto embellece a 
una dama, porque sostienen en su' propio lugar las partes abun- 
dantes. Son también muy cómodos y facilitan la respiración, 


Pida nuestro CATALOGO a los principales comercian- 
tes de su localidad y sino lo tienen, diríjase por escrito a 


The MW. ¿ossard (o ne. 


FLORIDA, 601 BUENOS AIRES 
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AÑO XVIH 


NOTAS Y 


La propaganda pacifista 
Pacifismo se está reanudando en todo 
el mundo, y también entre 
nosotros, pobres sudamericanos neutrales, Es in- 
teresante recorrer los nombres de lag persomas 
que figuran en ella, Todos o casi todos eran ya 
pacifistas antes de la gucrra. Durante la guerra, 
fueron guerreristas o rupturistlas, según el caso, 
Y ahora, que estamos otra vez en p17, vuelven 
a ser pacifistas, A esto llamamos nosotros ten-r 
el sentido de la actualidad, 


Tenemos delante un cuh- 
dro de pronósticos de Jas 
carreras, de un diario de 
la tarde. Entre las publicaciones que figuran s? 
cuentan un diario de La Plata, una revista cuasi 
infantil de esta ciudad, un órgano libanense, doz 
o tres periódicos de barrio, dos revistas litera- 
rias, un periódico de San Martín. ¿Qué es lo qua 
falta? La *“Hojita del Hogar”? únicamente; y 
aun esa, porque creemos que ha dejado de apa- 
rocer. Todos los periódicos, aun los que son 0 se 
titulan literaxios y los.que escogen su clientela 
de- todavía poe78 


Pronósticos 


de las carreras 


entre los menores 
años, se creen en el deber de contri- 
buir con su graño de arena—ceomo sue- 
len decir los oradores que presumen de 
elocuentes—al mayor lucimiento de la3 
reuniones del hipódromo. ¡Es una una- 
nimidad reconfortante! 


El nuevo inten- 
dente de la capi- 
tal ha declarado 


El intendente 
de] tráfico 


que el problema que más le preocupa 
es el del tráfico, y que se propone prcs- 
tarle preferente atención. No obstante 
el crédito. de que gozan los programas 
de gobierno, nosotros NOS permitimos 
dudar de ellos dos o tres veces por 
semarla, pues suele suceder que cuando 
nos disponemos a hacer una cosa, S0 
suscitan nuevas y más urgentes nece- 
sidades a que atender. Pero es2 pro- 
grama del tráfico es decididamento sim- 
pático, y hacemos fervientes votos por 
que al intendente no le pase algo pa- 
recido al explorador que se ahogó en 
un río que había descubierto. En otros 
términos, sentiríamos mucho que alga- 
na embestida de automóvil le impidiese 
cumplir su programa, 


Debido al fallo 
del doctor Seeber, 
e] primer round ha 
sido favorable a los inquilinos, Para log 
propietarios fué una sorpresa, pues ellog 


El primer round 
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ACTUALIDAD 


ercían que la inconstitucionalidad de la ley era 
simplemente indisentible, Pasa eon ellos lo que 
con cierto director de liceo de que habla Julio 
Payot, rector de la umiversidad de Aix-Mar- 
seille: *““A consecuencia de un peligro que Co- 
rrieron los alumnos de un liceo, hacía yo notar 
al director de un establecimiento, veinte metros 
de tubería que pasaban por el dormitor:o para 
ir a parar a un mechero de gas. Era la ame- 
naza de muerte permanente para los muchachos, 
En lugar de considerar la cosa en sí, se defen- 
dió, Así estaba antes de que él llegara; no ha- 
bía dinero disponible... Me estrellé ante una 
ineapacidad de hacer abstracción de sí mismo, 
y de considerar lag cosas objetivamente.”” 


“Catamarca teme perder 
La casa de z P 


fray Mamerto la vieja casa donde nació 


uno de sus más ilustres hi- 
jos, el obispo Mamerto Esquiú, dice **La Ra- 
zón”'. Esa modesta vivienda, construída en 1823, 


Al fresco 


calurosas, 


LAO 


o 


para los padres del docto orador sagrado, está 
compuesta de dos pequeñas habitaciones, con 
piso de ladrillo, techo de paja y paredes de ba- 
rro y piedra. 

Administra la casa el cura párroco de Piedra 
Blanca, departamento donde está ubicada la 
vivienda, y esc sacerdote, presbítero José M. 
Cisneros, acaba de afirmar: *“la casita: se halla 
““en un estado ruinoso, de tal manera que +i 
“durante este año no se adopta alguna reso- 
““lución creo que la perderemos.”” 

Por razones obvias preguntamos: ¿No podría 
su reverencia haber avisado siquiera un año 
antes? Pero sin duda él es de los catamarque- 
ños que dicen: ““apresúrate despacio””; pues aun 
ahora no habla más que de adoptar ““alguna 
resolución””, Sin embargo, se trata quizá de la 
propia vida del padre Cisneros, pues parece que 
él vive en la casa. 


Nos refieren el siguiente 
Caso: 

A fines de 1919, cierto 
propietario de una arteria céntrica, entró en una 
combinación muy discutible, con su in- 
quilino. Este tenía un negocio en el 
inmucble, y estaba en trato para ven- 


derlo, Para que el interesado conviniese 
en una suma más elevada, concertó con 
el propietario no confesarle más que la 
mitad del verdadero alquiler que pasa- 
ba. ““Yo le entrego a usted cinco mil 
pesos, le dijo, y usted corrobora mis 
palabras; y dentro de scis meses, le 
doble a usted el alquiler*?. Así quedó 
arreglado; se efectuó la venta del ne- 
gocio, y el nuevo inquilino empezó pa- 
gando la mitad de alquiler que su 
antecesor. Pero a los seis meses ¡z18f 
se lo doblarun, El hombre no tuvo más 
remedio que aguantarso, pero ahora ha 
venido la ley de alquileres, y resulta 
que en encro de 1920 él estaba pagando 
el medio alquiler de marras... 


Apicultura argen- 


, Bibliografía tina, teórico prác- 


cría de las abejas, 
por Hugo S. Ceret- 
ti. Obra adaptada: a los métodos moder= 
nos preconizados para el mejor desarro» 
llo de esta importante industria rural. 
Es un estudio amplio y completo de 
tanto interés como utilidad. Edición es. 
merada, de la casa Cabaut y Cía, 


España, pinceladas en verso, por Ca- 
milo Vidal. Volumen de composiciones 
rimadas dedicadas a las diversas re- 
giones españolas, 
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TELÉFONO 


SANGUINETTI 


e 


P OR 


por Carlos C. 


—¡Hola!... 

—¡Hola!... 

—«¿Uno, nueve, cinco, Juncal?... 

—$í, señorita. 

—¿Cómo sabe que soy señorita? 

—¿Prefiere ser señora? Me lo 
imaginaba. 

—$i usted ignora quién soy. 
En cambio usted me conoce, 
¿verdad? 

—Tal vez. 

—Yo también la voy conociendo. 

—¿Sí?... Adelánteme algunos 
datos. á 

—Cómo no. Usted es una perso- 
nita que no sabiendo cómo matar 
su aburrimiento de 8 a Y de la no- 
che, apela al teléfono. 

— ¡Admirabie su penetración! 

—No se asombre tanto. Todos sa= 
bemos que las solteras de treinta 
para arriba viven fastidiadas de 8 
a 9... y de 9 a 8. 


—En mf, el fastidio obedece a 
otra causa: termino de leer un 
cuento suyo. 

—Su franqueza me subyuga, se- 
ñorita. Le creo porque me habla de 
lejos y desde el anónimo, único ca- 
so en que las mujeres suelen ser 
sinceras. 

—No se fíe mucho de las ondas 
sonoras que llegan muy de lejos. 
Piense que los hilos telefónicos pue- 
“en enredarse... 

—Siempre se enredarán menos 
que las palabras de mujer. Las f:a- 
ses femeninas son como telarañas. 

—Sin embargo, reconocerá usted 
que muchas veces hablamos con 
toda claridad. 

—Entonces la telaraña es muy 
sutil. : 

—Nunca le hubiera creído tan 
desconfiado. 

—Porque conozco a las mujeres. 

—Porque nos juzga por lo que es 
usted: un engañador. 

Ahora sí que no puedo agrade- 
cerle su franqueza. 

—¿Se ha molestado? 

—No, pero veo que usted no me 
conoce y lo lamento. Si supone que 
pienso hacerle la corte, está muy 
equivocada. Empleo el tiempo en 
cosas más interesantes, 

—Si lo más interesante para los 
hombres es el amor de las mujeres. 

—¿Le parece? 

—HEstoy convencida. Y si no, ¿Có- 
mo se explicaría esa enorme legión 
de galanteadores, usted entre ellos? 

—Los galanteadores, señorita, son 
unes pobres aburridos. Frente a las 
mujeres, no sabiendo qué decirles, 
se les declaran. Es un caso de fuer- 
za mayor en que yo nunca me en- 


. cuentro. 


-—-Usted miente con elegancia de 
poeta. Pero yo estoy prevenida y 
no le creo, por más que las ment!- 


ras bonitas son más dignas de creer- 
$e que las verdades feas. 

—Eso es una verdad bonita. 

—Ahora mismo -usted está lu- 
chando por declarárseme, No lo nie- 
gue. Y si me reconociera, de seguro 
que aprovecharía de las ventajas 
del teléfono... 

—No me extraña que piense así. 
A ciertá edad las mujeres viven 
esperando una declaración que 
nunca llega. 

— ¡Si supiera cuántos se me han 
declarado ayer!... 

—«¿Ningúno tiene teléfono? 

—¿Por qué me lo pregunta? 

—Para ponerla en comunicación 
con alguno de sus adoradores. 

— Usted se empeña en ocultar su 
galantería. 

—¿Es un elogio el que me hace? 

—Tal vez. Se me ocurre que una 
chica espiritual merece un poco 
: más de galantería, 
sobre todo de un 
poeta. ¿O es que ya 
le he cansado? 

—Me está espe- 
rando mi novia, se- 
ñorita, y, por otra 
parte, las conferen- 
cias telefónicas tie- 
nen una duración 
limitada. 
Entendido. Lo 
voy a dejar enton- 
zes. Pero antes, dí- 
zame: ¿no desea 
saber quién le ha- 
sla? 

—Francamente, 
no. Usted nunca po- 
drá interesarme. 

—¿Por qué? 

—Porque tengo 
muchas dudas acer- 
ca de su arquitec- 
tura física. 

—-¡Si usted no me 
conoce! 

—Nó importa. 
Cuando una mujer 
esconde la carita... 

(Se interrumpe la 
comunicación.) 

—(Una voz mas- 
culina) ¡Hola!... 
¡Por fin! 

¡Ah!... ¿Qué tal, 


¿Adolfo?... 

—¿Quién?... 
Pancho? 

—Media hora que trato de comu- 
nicarme contigo. 

—Me estaba importunando una 
incógnita a quien no sabía cómo 
ahuyentar. 

—SÍ, sí; ya sé. 

—¿Qué sabes tú? 

—Como que estoy en el secreto. 
Si me prometes discreción, te 10 


diré. . 


—Te lo juro. 

—Te hablaba la menor de las de 
González... 

—¿Isabelita?... 

—$Í, esa chica cuyos ojos azules 
te tienen medio loco. Anoche, des- 
pués que te retiraste de su casa, 
Rosarito del Campo afirmó, con su 
habitual escepticismo, aque los poe- 
tas se diferencian de los demás 
hombres en que engañan a las mu- 
jeres con mayor elegancia, trayen- 
do a colación, para demostrarlo, 
tus versos a Isabelita. Esta protes- 
tó, pero al fin, vencida por la dia- 
léctica de Rosarito y llena de dudas, 
resolvió someterte a ¡una prueba 
hablándote por teléfono. ¿Recono- 
ciste su voz? ed 

—XNo. Y la traté muy mal. 

—¿Falló tu perspicacia, enton: es? 

—Cuando uno está enamorado, la 
perspicacia se transforma en inge- 
nuidad. ¡La he perdido para siem- 
pre, Pancho! Isabelita nunca podrá 
olvidar las enormidades que le di- 
je, creyendo que hablaba con cual- 
quiera menos con ella.. ¡Soy un 
desdichado! 

—No te preocupes, hombre. Si 
perdiste a Isabelita, te quedan to- 
das las otras. 

—Eso no entiende un enamorado, 


llust. de León Bouché. 
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33084 — Aba- 
nico de seda 
pintada, vari- 
llajes con in- 
erustaciones y 
patrón de ná- 


8.50 
pesos. . 
El mismo, de papel, con incrusta- 


ciones de nácar en el va- 2 50 
ME A .. $ :7 


ABANICOS 


33043 — Gran 
surtido en aba- 
nicos con va- 
rillajes de ga- 
lalit ¿o rubio, 
países pintados a mano, muy bo- 


nitos y de última moda, 26 
> ENE .. 


Mis 27 
33048—Abanico de hue- 
so pintado a mano, gus- 


tos delicados, a 12 = 
. 


POSO0S., "a . ... 


33049—A. . $ E 


ESTUCHE CON JUEGO 
PARA TE en fino metal 
niquelado, compuesto de 4 09 


pes a solo pe- 32.50 << 
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AZUCARERA o DULCERA 
de cuádruple plata sellada, 
con bonitos adornos cince- 
lados, 6 cucharitas. Artícu- 
lo de vista y de gran du- 
A Du cims. 22 de alto, 
al precio de récla- 

pi AA $ 12.- 


e 
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CARTERA para hombre, 
en cuero imitación coco- 


irilo, aplicaciones 

h Plata 900. PA 7.70 
A REGIA MACETA con Otra, cuero liso, 2 95 
Ú columna, en terracotta VWios colores, a $ “e 
legítima, con relieves, - 

135 ctms, de alto to- 
tal, a $ 28—. La co- 
lumna, ctms. 95 de al- 
to, a $ 17. La mace- 
ta sola, ctms. 40 por 
385 de diámetro, a $ 


Perreo seco cooocooooos 


PASTILLERO O 

EOMBONERA en fi- 

' 50 no metal cincelado, 
a interior do- 

rado, a. . $ 2.95 


JAkna uu bronce le- 
gítimo, niguelado, capa- 
cidad un litro, a 5 

RN O 


31517—Bastones en media ma- 
lacca última moda, regatón de 
asta, al precio de reclame de 
pesos Pe 8.— 
31512 — Bastón-estoqte, mac 
ras finas, hoja* Toledo legíti- 
ma, desde $ 20.-— 
31409 —Bastón imitación amou- 
rette, muy elegante, desde pe- 


6.59 
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REGIA LAMPARA 

eléctrica, en fina 

4 porcelana decorada, 

lí con pantalla de se- 
ij da, varios colores, 
| » 

da, 22 cfms. de 


«a $ 
h 90 
E 9. 
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99 BOMBONERA 
+ de cristal naca- 
6 rado o liso, con 

armazón de elec- 
vo tro plata cala- 


ASTONMES - «ll 
OMBRILLAS =4 
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PITTARRDIBILAA 
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L A r A 


por Alberto 1 
(Príncipe de Mónaco) 


Los peces luminosos 


En las grandes pro- 
fundidades, donde no 
entra la luz del día, 
reemplazada por la 
fosforescencia, por 
esa luz azulada que 
despiden log gusanos ; 
lucientes, «existen 
ciertos peces dotados 
de un apéndice fili- 
forme terminado por un órgano luminoso que 
atrae la curiosidad de los pececillos ceircin- 
dantes. 

Otros, más ágiles, llevan esta luz bajo la for= 
ma de linternas fijas en ambos costados de su 
cuerpo, y a lo largo de la línea lateral, Estas 
linternas pueden mostrarse u ocultarse por me- 
dio de órganos semejantes a párpados, según lo 
exijan las necesidades de fuga o persecución. 
Este pez se llama Halosauropsis. 

Entre los cefalópodos o pulpos—esos anima- 
les extraordinarios por sus formas impresionan- 
tes, por su tamaño, tan enorme que alcanza 4 
vecés diez y siete o dieciocho metros, o tan 
pequeños otra veces, también encontramos el 
empleo de la luz como un medio de seducción, 
pero el color de esta luz varía según la vonn- 
tad del animal, Así, cuando en una noche obs- 
cura un navegante pasa cerca de un grupo de 
cefalópodos de este género—lo cual no es fre- 
cuente, pues se trata de especies de las grandes 


*“Pulpos””, dibujo da 
M. P, Verneuil. 


**Estudio de meduga”?, dibujo de M. Miheut. 


profundidades, —presencia uno de los más admi- 
rables espectáculos marinos en aquella esplen- 
dorosa luminosidad que expanden sus Cuerpos. 


Ml 
Los acorazados 


Entre los medios de defensa más sencillos y 
más frecuentes empleados pór los animales ma- 
rinos, debe citarse la coraza que se presenta 
como escama en los pescados, como carapacho 
en los crustáceos y como concha en los molus- 
cos; pero también existen Otros animales cue 
Se han contruído armas que les permitan vencer 
esos obstáculos, 

Así, el pulpo se sirve habitualmente de sus 
brazos y de sus ventosas para abrir las conchas 
de los bivalvos; un gasterópodo, el “frassa”, 
logra perforar los testáceos más duros con su 
lengua guarnecida de puntas; otro, el “fmúrex””, 
puede separar las valvas de los acéfalos para 
coger el animal que contienen, Por último, el 
““myliobate??, o águila de mar, ura gran raya 
que alcanza dos metros de longitud, puede tri. 
turar con sus robustos dientes planos, dispuestos 
como muelas, las conchas más duras; este pez 
causa grandes destrozos en los eriaderos de 
Ostras. 

No cbstante, en algunas especies la coraza se 
perfecciona espesándose o guarneciéndose de 
prolongaciones o picos, Esta lucha recuerda, 
por su semejanza, el ataque y la defensa entre 
log hombres que se llaman civilizadog y que 
construyen sucesivamente fuertes acorazados, y 
en seguida cañones más poderosos para dus- 
truirles, Pero los moluscog no necesitan más 
que amontonar capas de cal sobre su modesta 
persona, y sus enemigos no están dotados en Ja 
vida para extender sus deseos más allá de la 
perforación o la trituración de estos pequeños 


UN A A 


**Cangrejo”*”, aldabón en hierro, original de M. 
Méhenut, 


edificios. En cambio los hombres, que podrían 
con su inteligencia ponerse de acuerdo para ex- 
plotar log recursos de la tierra lo mejor posible 
pata sus intereses sociales, cometen la estupidez 
de aplicar sus esfuerzos a una tarea que les 
rebaja al nivel de log seres más inferiores del 
mundo animal. 


Los venenosos 


Existe un pequeño grupo de frágiles anima- 
les provistos de un singular medio de defensa, 
constituído por brillantes colores que atraen 
violentamente la atonción, Ello es debido a que, 
siendo portadores de aparatos ponzoñosos 0 
venenosos, tienen interés en que se les distinga 
fácilmente. Esta adaptación especial que les 
han otorgado las leyes biológicas responde, como 
dice muy bien el doctor Portier, a la etiqueta 
roja que llevan los frascos farmacéuticos donde 
se contiene un producto peligroso. 

Como ejemplo de esa protección interesante 
se puede citar un molusco provisto de glán- 
dulas venenosas, la *“*convoluta roscoffensis??, 
que está coloreada de verde y se destaca viva- 
mente de Ja blanca arena donde habita. Y 
también otro molusco, la **fungia auvantiaca??, 
cuyo color rojo corta las algas verdes, O los 
actinios de brillantes colores, para recordar a 
$us enemigos que llevan las flechas envene- 
nadas *“nemateeystas?”, 

Pero entre las especies que se defienden por 
medio de tales adwertencias visuales hay tam- 


bién vulgares imitadores que, sin poseer ningún 


veneno, toman el color de las que lo tienen. Son, 
como. dice el sabio profesor Portier, asnos que 
se disfrazan de leones, 


Mimetismo y homocromía 


En contraposición al gran número de anima- 
les marinos que recurren a efectos coloristas 
para engañar?a sus enemigos, existe otro da 
ciertas especies cuya superficie exterior adquiere 
log mismos matices del medio donde viven habi- 
tualmente, para pasar inadvertidos, 
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Hay peces, anéli- 
dos, crustáceos, mo- 
luscos, que toman de 
tal modo la transpa- 
rencia del agua, que 
se hacen casi invísi- 
bles. Una particulani- 
dad interesante de 
este fenómeno consis- 
te en que la transpa- 
rencia orgánica y do 
los tejidos de estos 

*“Estrella”*, dibujo de animales permite ver 

M, P. Verneuil, cuanto suceda en la 
intimidad de su inte- 
rior, Existe un molusco, el *“glaucopsis””, que 
flota generalmente en la superficie del mar con 
su faz ventral hacia arriba. Como la ventral es 
azul y la dorsal blanca, el glaucopsis emplea de 
ese modo, ventajosamente, sus dos colores; los 
pájaros marítimos le confunden con el azul del 
agua y, en cambio, para los peces que circulan por 
debajo, apenas se destaca de la elaridad del 
cielo, 

El mimetismo es un fenómeno del mismo orden 
que el de la homocromía, pero más completo, 
porque mo sólo se refiere al color, sino también 
a la forma de las especies en las cuales se p:e- 
senta, Citemos, por ejemplo, el *““antenariug ma- 
rinatus??, que vive en medio de las algas flotan- 
tes llamadas sargazos, tan extendidas en el cen- 
tro del Océano Atlántico, y que ha tomado el 
color y la forma de estas algas hasta un punto 
casi imposible de distinguir. 

Hay también otros casos que demuestran cómo 
el instinto de ciertos animales. les enseña las 


**Langosta y pulpo””, dibujo de M. Méheut. 


ventajas del mimetismo y de adquirir artifi- 
ciales apariencias, Se trata de un pescado cuya 
piel tiene unas glándulas que segregan un líqui- 
do viscoso con el cual fija sobre su dorso gra- 
nos de arena y partículas de hierbas marinas 
propias del lugar donde permanece medio oculto 
en el hueco, que se abre con sus aletas natato- 
rias, De este modo no le ven sug enemigos y 
puede, en cambio, apoderarse de Jos pececillos 
que pasen a su alcance, 

Esto se llama homocromía fija, porque parece 
condenar a los animales que la poseen a perma- 
necer siempre en el mismo medio, Pero existen 
otras muchag especies que disfrutan de una ho. 
mocromía movible; es decir, que pueden modi- 
ficar automáticomente su aspecto fenomenal se- 
gún las diversas circunstancias. 

Así, por ejeplo, si colocamos un rodaballo de 
pequeñas dimensiones en un acuario cuyo fondo 
esté cubierto de arena clara, veremos que el ani- 
mal ¿mpezará por taparse con partículas de esta 
arena, empleando sus aletas natatorias, y luego 
quedará inmóvil; poco a poco su color irá cam- 
biando para adquirir exactamente el del fondo 
donde está. : 

Bastantes hombres desearían seguramente po- 
feer también el medio de disimular y ocultar 
a veces su presencia; pero regocijómonos de que 
todavía no hiya sido adquirida esta propiedad 
por log seres humanos, 

Porque si los animales utilizan sus facultades 
eonforme a las leyes de la Naturaleza que les 
rigen, el hombre se aparta demasiado de las re- 
glas que la civilización y la moral le imponen, 
para que no expusiera la Humanidad a grandes 
peligros el recurso de la homocromía, 

Desgraciadamente, ya emplea a maravilla un 
arma semejante que le pertenece por derecko 
propio: la mentira, Esa es su homocromía, 


¿E Pgar 


EN EL JAPÓN 


Los japoneses, como log chi- 
nos, herederos de una vieja 
cultura sienten gran afición 


por las prácticas higiénicas y 
el baño es entre ellos casi una 
institución. Aquí nos ocupamos 
de este tópico, dando algunas 
informaciones curiosas. 


Los japoneses de los dos sexos 
no pueden vivir sin el baño, sin 
el baño: caliente de agua casi hir- 
viendo, de donde salen rojos como 
cangrejos cocidos, así es que los 
baños públicos, los btalnearios 
abundam como en ninguna otra 
parte del globo. En las grandes 
ciudades las easas de bajos se 
cuentan por cientos, 

Hasta hace pocos años, hombres, 
mujeres, viejos y niños, todos des- 
nudos se bañaban juntos, y aun en 
muchas Jocalidades del interior si- 
guen bañándose en esta paradi- 
síaca promiscuidad, 

En Tokío y Otras poblaciones 
grandes, una verja separa el sitio 
donde se baúan las personas de los 
sexog distintos, lo que basta para 


Baños de vapor y agua en Kusatsu. 


que no estén en contacto, pero no 
para que no se vean, 

Las termas, las fuentes de agua 
caliente, las caldas, están eonstan- 
temente visitadas y a ellas acu- 
den bañistas que sin pudor alguno 
se ponen en cueros, todos juntos, 
hombres y mujeres, bajo los cho- 
rros de agua caliente o se envuel- 
ven en los vapores de agua hir- 
viendo en Jos establecimientos ter- 
males. 

En lo3 hoteles, casas particulares 
y baños públicos, el agua caliente 
se encuentra en tinas de madera 
de dos a tres metros de largo ¡or 
uno o uno y medio de ancho y 
otro tanto de profundidad, El agua 
se calienta con leña por la base, 
En cada tina se- bañan a lo mejo, 
varias personas, lo que hace ya 
un poco deficiente el método hi- 
giénico, > 

Para el japonés, la desnudez no 
tiene importancia alguna, y es co- 
rriente en los hoteles que mientras 
un hombre se está bañando, entre 
una criada al cuarto a algún me- 
nester, o un hombre donde se baña 
una mujer y charlan tranquila- 
mente en los trajes de Adán y 
Eva, como si estuvieran vestidos 
con la más elegante ropa ereada 
por las modas de Londres y París. 
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La isla de Robinsón Crusoe ce la 
de “Juan Pernández”, cuyas coli- 
nas, hobladas de bosques y fértiles 
walles, están regadas por arroyos de 
acua purísima. Sus habitantes vi- 
ven sin conocer las bebidas espiri- 
tuosas, no hay policía, y la economía 
doméstica de la isla es la sencillez 
personificada. Los habitantes se 
visten cada uno según su gusto. La 
gente disfruta de una salud exce- 
lente, y los niños son muy robustos. 


de PERRO MAYORGA 
Fundador y Sucesor de la firma Mayorga Mnos. 
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La casa compone gratis todos 
sus artículos, 


Solicite nuestro catálogo azul, 
ilustrado. Se remite gratis, 
libre de porte, 


y en mi única 
Sucursal en Buenos Aires: 


N.? 70025 — BOLSITA cuero 
marroquí, a bastones de colores, 
modelo de mucha aceptación, 
con artísticos cabucho- 

a EA 16.» 
N.* 70119-—Ultima moda, Gran 
surtido de BOLSAS de cuero 
marroquí, foca, antílope y ga- 
muza, recién recibiaas, Drvers.- 
dad «de gustos y modelos, Co: 
el dibujo en foca, broché plata, 
doble separación, forro 6 

do seda, a... ...$ 3.- 
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N.* 3104—JUEGO CARTERA 
BILLETERA, cuero de foca __ 
tra, aplicación oro 18 ks., con 
su monograma y estu- 

CI 79.- 


2 


SS 


PO 


N.* 3067—JUEGO CARTERA y 
BILLETERA, cuero cocodrilo 
agamuzado, aplicación plata 9%0 
garantida, con su mo- 22 

nograma y estuche, a $ .. 


SAT 


HA 


N.? 3091—CARTERA para ca- 
ballero, cuero de foca legítimo, 
aplicación plata 900 garantida, 
con su monograma y es- 23 

E NS > .. 


N.* 1022—BILLETERA de cue- 
ro de foca extra, 3 divisiones, 
aplicación plata y es- 

A A 14,- 


N.* 70008—BOLSITA de cuero 
marroqinado legítimo, forma 


bombonera, modelo 

práctico, a, ¿ AAA y 7.50 
N.* 22512—Elegante BOLSA de 
seda negra, con adornos de fan- 
tasía, cierre de metal blanco 


inalterable. Excepcio- 
CS 15.- 


N.?” 22528—BOLSITA de seda 

de alta fantasía, con forros de 

seda chinescos, modelo con pre- 

s. para llevar de la mano. 
ecessaire completo, a 

o ER 


PST ESTAS ZE IA PRI AER III CA 
ESAS ZS E 


N.* 70021—BOLSITA de rorra 
marroquí, modelo muy práctico 
y de moda, en todos los 14 > 
colores, a, A E 


N.o 22552—Elegante BOLSITA 
de seda azul. nogra o marrón, 
con adornos de fantasía y artís- 
ticos camafeos de colgar S 
y cabuchones, a . . $ 32. 


N.” 135—SOBRE de cuero liso 
y de fantasía, forro moaré de 
seda, con espejo gran- á 50 
E A, 


A ST TS RRE RSSTZESTSA 


FRENTE el Teatro La OPERA | 
En mi Casa Central: CORIENTES 2 53 


FLORIDA 518 


DN Hp! 


Pa a a E 


DPS 


ES 


SS a a 


SUCURSAL 
EN ROSARIO 


CÓRDOBA 995 


o 
Ñ 
Ñ 
' 


El 


1 


DESDE 


—- 


“Una bala perdida”. 


en el Cervantes 
por Nicolós CORONADO 


Como un delicado homenaje a muestro país— 
que tanto: lo agasaja,. en el doble: sentido moral 
y material de la: palabra— doña Maríw Guerrero 
se propuso: estrenan, en su velada de honor, al- 
guna obra de autor argentino. De ese modo, y 
siendo. indiscutible que ella. simboliza. cuarenta 
años de- literatura. dramática: española, vendría- 
mos a tener en: el escenario: del Cervantes una 
alegoría: mús—entre- lhs: muchas alegorías de la 
misma fmltole—eneaminada a poner “de reliewe 
los vínculos: espirituales que nos unen: a la ma- 
dre patria... Debemos: agradecerle a doña: Ma- 
ría la buena: intención. Es seguro que ella ama 
a nuestra República y sería: una verdadera in- 
gratitud no; reconocer: los esfuerzos que lace 
para. demostrarlo. Pero. lo. que sí no podemos 
agradecerle es que com motivo de la susodicha 
alegoría internacional: nos: haya obligado a. pre- 


senciar el estreno. de *“Una bala pendida””,. eo- 


media en cuatro actos de: dom Enrique García 
Velloso, cuyo título era por: cierto. una antici- 
pación de su destino. Las balas perdidas dan en 
cualquier parte, menos en el blanco. 

Pero dejando «le lado estos chistes de tiro fe- 
deral, que nos llevarían demasiado lejos, con- 
viene decir que el público que asistió a la repre- 
sentación de **Una- bala perdida?? se aburrió 
con totalidad y plenitud. Se trata de una come- 
día interminable, Sus euatro actos duran cuatro 
horas y no. contienen un solo elemento capaz de 
atraer la. curiosidad, el interés o la simpatía de 
los espectadores. Todo es allí trivial e inocen- 
te, En torno a, un asunto desprovisto de vi- 
gor, una veintena de personajes repiten hasta el 
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cansancio las: mismas palabras, las mismas si- 
tuaciowes, los mismos gestos, como esos orgami- 
Vas: que no: tienen más que una sola pieza en su 
repertorio-—**“Las ondas del DBanubio?”, ponemos 
por caso——y que cuando terminan de ejecutarla 
empiezan de nuevo con una seguridad y una pex- 
sistencia realmente conmovedoras, 

Y cuenta que la dirección artística del Cer- 
vantes. no paró en medio en lo que se refiere 
a decorado y propiedad escénica. Nunca una co- 
media fué tan valientemente defendida: como la 
del señor García Velloso. Los actores se: batie- 
ron eon heroísmo, las «lecoraciones, fueron sen- 
cillamente perfectas; así cualquiera producción 
del teatro nacional podría afrontar el ¿juicio 
del público, y es seguro que no habría de pare- 
cerle destituída de mérito artístico. Sin embar- 
go, “Una bala pendida?” quedó irremisiblemente 
perdida, Y mientras allá en el escenario apare- 
cían los magníficos interiores de una **easa 
grande?” y Jos cómicos. se esforzaban: por: salvar 
de la muerte al engendro que se había confia- 
do a sus manos expertas y piadosas, nosotros nos 
entreteníamos en pensar en lo que hubiera pasa- 
do la noche: del estreno 
de esta. comedia, si en 
Iingar de efectuarse 
bajo la protección: de 
la. compañía del Cer- 
vantos,, se realiza en el 
teatro Nuevo, donde 
Orfilia Rico y los su- 


L A TEA 


yos ““enseñorean de noche??, o en algún otro ta- 
blado criollo de igual importancia, 

¡Acorrednos, dioses inmortales! A poco de le- 
vantarse el telón, el público comenzaría a mos- 
trarse impaciente. Un murmullo de. hostilidad, 
anunciador de la. tormenta, próxima, llenaría el 
espacio, Los cómicos, aterrados,, mirarían hacia 
la oscuridad de la sala, con ojos suplicantes. 
Después llegarían el segundo y el tercer acto, 
si esque llegaban, pues: casi estamos por apostar 
que antes de terminar el primero habríase pro- 
«ucido el más descomunal desaguisado de que 
haya memoria en el pintoresco: mundo, de las 
bambalinas, donde, no todo son: laureles y. lluvia 
de rosas. 

Pero “*Una bala perdida?” se estrenó en el 
Cervantes, He ahí una venturosa realidad, una 
salvadora circunstancia. ¡Gracias sean dadas a 
la Providencia! Acabamos, de tener una prueba 
palpable y visible de la existencia de Dios. 

Permítasenos ahora narrar una fabulilla ino- 
cente y jovial. Como de alguna manera hemos de 
resumir nuestra opinión sobre el espectáculo que 
nos ofreció doña María Guerrero en la noche 
de su beneficio, ereemos oportuno proceder por 
medio de parábolas, pues. ya. que hemos asen- 
tado la. existencia: de Dios, mo estará de más 
que imitemos a los evangelios. 

Cierta, vez; em una ciudad fabulosa, cuyas ri- 
quezas: excedían: a: todo lo imaginable, se prepa- 
ró una fiesta, deshumbradora; En el día ya la hora 
señalados para el acontecimiento, el monarca 0cu- 
pó: su. tromo, y levantando su cetro, todo, embu- 
tido. de: piedras: preciosas, dió orden: de que se 
iniciara la: ceremonia, Gritaroy los. heraldos, so- 
naron: las trompetas; la reina se puse pálida de 
emoción y: los consejeros del reino desenbrieron 
sus; fremtes, Y comenzó a. pasar el cortejo. Ve- 
níam delanteras un centenar de esclawas, be- 
Vas: como: los. lirios; seguíanlas. damas: de alto 
linaje; guerreros;. infantes; hombres: de: a caba- 
Mo; grandes dignatarios de la Uglesia Toda 
esa gente venía. escoltando a: cuatro. princesas, 
cuyos: brazos. armoniosos sostenían en lo alto, 
como. ofrecióndola al Señor de los cielos, una 
fuente de plata, 

Dentro. de: la fhente había, uma hoja seca, 

En realidad), mo: era. para. tambo. 


El Fogar 


El Gobierno: Elegido. de la República de Irlandx, actuando en 
nombre- y con: la autorización de: los representantes elegidos 
de la nación irlandesa, ofrece Gertificados de Títulos de las 
siguientes denominaciones de valor: $10.000; $ 5,000; $ 1.000; 
$500; $250; $100; $50; $25 y $10 %. Estos certificados 
no son negociables; pero presentados en lw Tesorería de la 
República de: Irlanda un mos después: del reconoc:miento inter- 
nacional de dicha República, serán canjeados. por títulos. de 
pesos: oro de la- República. de Irlanda, equivalentes: respectiva- 
mente, al valor: recibido, Estos títulos devengarán: el interés 
del. cinco por. ciento por año desde el primer día del séptimo 
mes después de la liberación del territorio: de la República de 
Irlanda del contralor militar británico y serán redimibles a la 
par dentro. del año subsiguiente, Los certificados son firmados 
por el Presidente Eamon De Valera, y por un Interventor por 
Daíl Eireann. Están también sellados con el timbre de la 
República Irlandesa, El dinero debe ser depositado en el Banco 
de la Nación Argentina, a nombre de los Síndicos, quiones 
lo girarán al Gobierno Republicano Irlandés, 

SINDICOS REGIONALES: 
Señores: Juan Nelson; Patricio Dowling; Towás P. Moore; 
Juan: T: Duggan; Guillermo Morgan; Santiago E, Bowen; 
Dr: Miguel Z, O*Parrell y: Laurence Ginnell. 

CONSEJO CONSULTIVO ARGENTINO (Primera lista) : 
Señores: Alberto. Leloir; Dr. Juan J. Frugoni, Diputado Nacio- 
nal; Dr, Francisco J. Oliver; Monseñor Santiago M, Usher; 
Comandanto: Juan A. Thorne; Dr, Juan Tiorney, Diputado 
Nacional; Dr, Manuel M.s Oliver; Francisco J. Oliden; Patricio 
Ganly; Dr, José León Rodeyro, Diputado Nacional; P. Cons- 
tantino Bermingham; Dr, Julio A, Quesada; P:. Richard J. 
Gearty; Juan O'Farrell, Diputado Nacional; Fermín Salaberry; 
Patricio Cole; Benjamín Viriato González; Dr. Daniel Casey, 
A los amigos de la libertad en cada parroquia, en la ciudad de 
Buenos Aires o centro provincial, se les invita cordialmente a 
constituir- círculos, comités o consejos, para promover la venta 
de estos Certificados de Título, comunicándose con el Inter- 
ventor. El presidente de cada cuerpo, Operando como tal, 
de hecho se constituye en miembro del Consejo Consultivo. 
Los Certificados de Títulos pueden comprarse al Interventor, 
en“las oficinas. Si se compran en otra parte, se entrega un 
recibo. provisorio, expidiéndose el correspondiente título tan 
pronto como el dinero llegue a poder del Interventor, Toda 
persona autorizada para vender estos Títulos va provista de 
una libreta. de recibos provisorios, emitida especialmente para 
este empréstito. 


Toda información puede obtenerse en las oficinas: 


MISION DIPLOMATICA DE LA REPUBLICA DE IRLANDA 


Galería Giiemes, escritorios 318-20, Buenos Aires 


¡POR LA CAUSA DE LA LIBERTAD Y DE LA JUSTICIA! 
¡¡AYUDAD A UNA REPUBLICA HERMANA COMPRANDO. 
. TITULOS DEL GOBIERYO IRLANDES!! 
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CONFECCIONES para NIÑITAS 


—— Buen gusto, Calidad y: Elegancia: —— 


* . Nuestros modelos som los: más solicitados; si. usted: no los 
conove, visítenos para examinarlos; Son ellos de procedencia 


bargo, sus precios: equivalen a los: de. confecciones vulgares. 
y de ínfima fabricación. 


A ) 


TIENDA ÍNGLESA) 


en PUNTO SMOCK 


la más alta calidad que se importa. Sin. em» 


VESTIDITOS de zephyr, punto smock; en: 
colores rosa y: celeste, 


Tamaño 45: (largo). . . . ..$ 8 
» 50 » cc...» 8880 
» 55 Di e De re 
» 60 Mrs O 
» 65 » cs DAA 
» TO Ma OO: 
» 75 » e ma te AN 
» 80 » MA eo . » 13.80 
» $5 » E . . . »T14,8B0 
» Y0 » » 15,80. 


TRAJE DE PANTALÓN, de zephyr rosa y 
celeste; para niñía, punto. gmock, 


Tamaño; di (largo)... . .. $ 6.25 
» 50 » A A a LI 
» 55 » A O a 25 


» 60 » A E E 
GORRITOS de zophyr rosa y: celeste; para. 
Y HAATAOR o eo a A 
Queremos grabar er el ánimo de: nuestros 
clientes, que todo. artículo vendido. bajo el 
nombre *““AULD'S'”, es un expogonte de ga- 
rantía, distinciów y: calidad; que: nos: honra 
y: nos: distingue, 
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EXPOSICIÓN DE OCTAVIO PINTO 


por Ernesto Mario BARREDA 


Paisajes baleares. — Octavio 
Pinto es el artista de los pai- 
sajes translúcidos, de las ricas 
tonalidades. Sus olas tienen 
un estremecimiento casi líqui. 
do, en esas marinas de Ma- 
llorea, donde la naturaleza con 
un poco de agua, luz y unas 
cuantas piedras, hace y des- 
hace todos los días cuadros 
maravillosos. 

Pinto es un*refinado lleno 
de exquisitez, que pone en sus 


“éxtasis pictóricos las volup- 


tuosidades de su temperamen- 
to. Y sobre el borde de una 


roca, en un retazo de cielo. 
en la diafanidad de una nube 
que pasa, define su toque, su 
vibración espiritual. 

Sin embargo la composición 


de sus telas no nos resulta * 


original. Será tal yez por la 
índole de la región que pinta. 


Los paisajes baleares, y sobre; 
todo los de la región “mallor-. 


quina, parecen hallarse ya 
bajo esa sugestión paradojal 


de que habla Wilde. Así, pues,. 


han coneluído por perder su 
carácter de naturaleza para 
imitar demasiado al arte, con- 
virtiéndose en motivos de una 
excesiva factura artística, 
Por eso pensamos que la no. 


vedad del asunto no existe en 


los paisajes de este pintor, 
quien, siguiendo la moda co- 
rriente, ha reflejado también 
esa región de España, muy ex. 
plotada por. buenos y por ma- 
los. 

Y es indudable que para 
definir una robusta persona- 
lidad ya 
una nueva interpretación de 
los paisajes baleares. Por más 


exquisita y suprasensible que 


parezca. 
Se resiente también esa pin. 
tura de su procedimiento. Esa 


- suerte de puntillismo, expresa 


S luz crepuscular sobre el vérde 


no nos basta con 


muy bien todo lo que hay de 
vibrátil en la naturaleza, pero 
a veces su realización, como 
ocurre con otros pintores de 
la misma escuela, tiene ese 
brillo superficial de las lente- 
uclas. 

Debemos reconocer que en 
esta exposición se han veneil- 
do múltiples veces esas graves 
dificultades, y que en ese con- 
junto de telas, cuando el ojo 
del espectador acierta con la 
distancia en que el artista 
sintió su emoción, ésta se per- 
cibe en su plenitud y el alma 
del paisaje surge 
como por arte de 
encantamiento, 

Para nosotros, 
lo más extraordi- 
nario que hay 
allí, entra las 
treinta telas que 
inteseran la labor 
del pintor eordo- 
bés, es ese cua- 
dro titulado: 
““Montañas, nu- 
bes y mar”. No 
se sabe qué está 
mejor pintado, 
porque si ese mar 
llega a dar la 
sensación tangi- 
ble del agua, un 
agua llena de 
misterio azul, las 
rocas, econ sus rosadas tonali- 
dades de marisco, y las nu- 
bes con sus nácares, acari- 
cian y mecen el encanto de la 
contemplación, entre la suce: 
sión delicada de los matices. 
“Pinos del puerto””,, “La nie- 
ve de Mallorca” , Paisaje má 
aico: hasta lo, “indécihte: “Olas 
de la tarde” , con ese.riego de 


Octavio 
Pinto. 


MUSYOSO de la/roea;. “Parejas 
der bad”? en la apacible sere- 
nidad de la” bahía, Yo finálmen- 
te, “La hora rosa”. én que la; 
tarde: parece detenida un mo- 
mento sobre la naturaleza, c0- 
mo en un deleite de felicidad, 

Al citar estas preferencias, 
no queremos rebajar en nada 
el valor de las demás telas, 
pues hay en todas ellas con 
una mayor o menor intensidad 
de expresión, la sinceridad de 
un pintor que no transige con 
“las fáciles maneras, las viables 
interpretaciones - «para-el gusto 
corriente, 

Consideramos a Octavio Pin- 
to un artista ya hecho, dueño 
de su técnica y de una emoción 
personal. Su obra próxima de- 
be ser toda nueva, para lo que 
sólo le falta buscar un escena. 
rio virgen, Y entonces, > 
más de un buen artista, será 
tal vez un descubridor... 
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ElBbegar 


E L ALMA 


Los «antiguos Mecenas “amasaban con el oro 


ideas geniales. Siguiendo la costumbre italiana 
«de otros multimillonarios, Agustín Chigi, opulen- 


to banquero de Roma, enel año 1514 legó a las 
edades futuras un monumento duradero. Ena- 
morado «del simbolismo que «Psiquis representa 
en la mitología y sabiendo la fama “alcanzada 


por el “*divino”” Rafael al decorar las célebres 
cámaras del Vaticano, encargó a 'este inspirado 
“artista, pagándoselo a peso «le oro, que pintara 
al fresco «en:su espléndido palacio romano de la 


Farnesina Ja historia de ““Psiquis y el Amor?”. 
Y así lo ejecntó Rafael ¡en el ¡amplio vestíbulo 
fell palacio, desarrollando las composiciones so- 


“bre £endo azul, rodeadas de guirnaldas de fru- 


tas y Ylores e inspirándose en «el célebre lite- 
rato Baltasar de Castiglione. 

Los «críticos «le todos los tiempos han sexpre- 
sado su admiración ¡por la bellísima serie de 
asuntos, que reproducen los diversos episodios 
de la leyenda mitológica, En todos ellos el por- 
temtoso «artífice hizo gala de una corrección de 
dibujo admirable, de una gracia para las actitu- 
des femeninas e infantiles encantadora y de un 
talento artístico de primer orden. Dícese, con 
sobrado” fundamento, que el *“Consejo de los 
Dioses”? y el ““Banquete de boda?”?; dos de les 
frescos más salientes de Ta leyenda, son dignos 
de figurar al lado de las inmortales composicio- 
nes del Vaticano, 

Es innegable que el arte pictórico tenía cam- 
po vastísimo donde pudieran desplegarse las alas 
de oro de la Fantasía, Psiquis, según” todos sa- 
bemos, fué la personificación del alma humana, 
En la fábula «es la más ¡joven de las tres hijás 
«de un rey, y tan bella que despertó celos en, la 
diosa Venus, quien para vengarse de ela «or- 
denó a Cupido la inspirase amor por el más des- 
preciable de los hombres; pero Cupido, prendado 
de la belleza de Psiquis, se enamoró de ella y 
la condujo a un lugar delicioso, donde secreta- 
mente la visitaba todas las noches, abandonando 
su compañía cuando la aurora comenzaba a des- 


PINTADA 


POR 


RAFAEL 


Nos ocupamos en estas líneas de una «la 
las más admirables obras del genio de Ur-, 
bino, en la que éste pintó al alma en la fi- 
gura de Psiquis, legando :a la humanidad 
una prueba más de la excelsitud de la suya. 


puutar. Envidiosas las hermanas de Psiquis de 
la sutrte de ésta, hiciéronla Creer que en las 
tinieblas de la noche abrazaba a un monstruo 


espantoso; y ella, para «cerciorarse de si era 
cierto, aprovechó cierta ocasión en que Cupido 
dormía para contemplarle a la luz de una lám- 
para, y £on gran asombro encontró «que era el 
más hermoso y más amable de los Tioses; «pero 
quiso la mala suerte que de la lámpara cayese ura 
gota de aceite sobre «el hombro de Cupido, «el 
cual despertó, y, reprochamdo a Psiquis su des- 
confianza, desapareció. 

Con esto huyó de Psiquis la felicidad; desespo- 
rada intentó en vawo arrojarse a un río, anduvo 
errante de templo en templo buscando a Cupida, 
y llegó por fin al palacio de Venus, donde lejos 
de encontrar alivio a su dolor, le vió aereconta o 
por mayor tormento, pues Venus la trató como 
a esclava imponiéndole los trabajos más rulos 
y humillantes, y hubiese sucumbido Psiquis a 
tales sufrimientos si Cupido, que la amaba to- 
davía en secreto, no la hubiese prestado consuo- 
los furtivamente. 'Con ayuda de Cupido consi- 
guió Psiquis por fin triunfar de los coles y del 
odio de Venus, ¡pues Fué convertida en inmortal 
y unida al amor parta siempre. La Fábula de Ps!- 
quis, cemo observa oportunamente Deckarmo, no 
es un mito propiamente dicho, “sino una alegoría 
nacida de las ideas platónicas, 

En. la novelesca historia que acabamos kde ro- 
ferir, Psiquis representa el alma humana, cono 
en-un principio dijimos, que, purificada por las 
pasiones y desdichas, se prepara a gozar de la 
felicidad pura y verdadera. Hombre de rica sen- 
sualidad era el Mecenas romano, conocedor por 
su mundología y gran trato de gentes de la 
fuerza avasalladora de la inteligencia humana, 
euya pasión sin límites por la Belleza se pone 
en «consorcio con las tribulaciones de la vida y 
con los apremios del (esinterés y de la cireuns- 
pección laboriosa. 

Agustín Chigi, opwlento banquero, apartó de 
sí al becerro de oro y procuró seguir las hue- 
llas, con el pincel del pintor genial, de Apuleyo, 
que desenvolvió aquella leyenda en numerosos 
epigramas alejandrinos, bajo el estro poderoso 
del Arte. 
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cápsulas vacías tie- 
nen valor, Con- 
sórvelas usted, 
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No imaginas mi alegría, Boethoven—le hab'o 
a una mascarilla del genio;—he concluido mi no- 
vela, la estupenda novela que asombrará a los 
hombres de mi siglo, algo semejante a tu novena 
sinfonía, Y tengo veinte años, ¡nada más que 
veinte años! 

Pero Becthoven no presta atención a mis pa- 
labras; sus labios se han petrificado en un geslo 
de duda y de dolor; no se animan sus ojos sin 
pupilas; en sus sienes mo laten tumultnosas las 
venas; su cata de yeso me desalienta... ¿Por 
qué he de desalentarme? ¿Voy a intimidarme 
por la expresión de duda de una mascarilla? Al 
fin, ¿qué es una mascarilla? Una pequeña can- 
tidad de materia_que, si se me ocurre, la destrozo 
dle un puñetazo. 

Y me admiro, con orgullo, en un pedazo de 
espejo. 

La verdad es que mi corbata está bastante 
raída... ¿Y con testa barba voy a presentarme 
al editor? ¿Por qué no? Yo no voy a decirle a 
ese señor: —contemple usted mi belleza, No, 
nada de eso; le ordenaré:—lea usted mi novela, 
la movela más asombrosa que se ha escrito cn 
este siglo, Y él tendrá que leerla y admirar mi 
enorme talento; y entonces comprenderá que 


» 


mo debe fijarse nunca en los eséritores que no se * 


afeitan diariamente y que Nevan la corbata raí- 
da, Cuando yo sta famoso y él pague mi obra, 
compraré un plastrón de seda; yo no dejo de 
comprender que existe una relación indiscutible 
entre la corbata y el talento de un escritor de- 
fama. - 

Salgo a la calle. Mi nariz se enrojece, mis 
ojos comienzan a lagrimear, los dientes se cho- 
can y se eriza el vello en mis brazos, Los ár- 
holes aún no tienen hojas. Arrebujadas en mu- 
llidas pieles pasan las mujeres; log hombres 1le- 
van alzado el cuello del sobretodo y se empeñan 
en incrustar la cabeza en el pecho. Yo, para 
demostrar que no temo al mes de agosto, me 
pongo a silbar el minuetto de Bocherini, 


Un señor correctamente vestido se la sentado 
junto a mí, Parece un hombre culto y bien 
educado. Me gustaría que supiese que llevo, en 
el bolsillo interior del saco, una novela, la no- 
vela más asombrosa que se ha escrito en esto 
siglo. ¿Si al tranvía le ocurriese un accidente? 


Esta idea me encanta, El señor me diría: 


—No se puede viajar en los coches de esta 
9 es 


Y yo afirmaría: 
—Cierto es, no se puede viajar. 
YB - 
—¡Como para acudir a una cita! 
AOS 
—¡ Imagínese usted! 
Y. Él: 
—Trelizmente, no estoy apurado. 
Y yo: 
—Desgraciadamente, a mí me acontece lo con- 


trario. ¿Quiere usted decirme la hora?.:. ¡Las 
“cinco y media! ¡Y quién sabe cuánto tiempo ten- 


dremos que estar aquí detenidos! 

7.81; 

—¿ Algún tasunto urgente? 

Y Os E 

—¡Considere usted! Un editor que me espera 
a las seis; le llevo la mejor novela que se ha 
escrito en este siglo. Aquí está, un volumen de 
docientas cincuenta páginas... 

¡Sueños! ¡Sueños! El tranvía marcha más rá- 
pido que de costumbre; el señor permanece im- 
pasible; y yo, como- un idiota, miro la chapa 
del guarda: 4584, 


—¿Su nombre, señor? 


" —¿Mi nombre? Julián... ¡no! ¡no! Utilizaró 


el pseudónimo que pienso adoptar: Peter Hands, 

El muzhacho me mira sorprendido;- luego, 
gira sobre sus taloneg y se encamina al despa- 
cho del señor editor, ¡Qué sorpresa será mi 
visita para el señor editor! En cuanto sepa que 
le traigo una obra tan colosal... 

Aparece de nuevo e] muchacho, - 

—Pase usted—me dice, con cierto aire de des- 
precio. 

¿Por qué ese gesto tan insolente? Bueno, la 
verdad es que él no sabe con quién trata. ¡Po- 
brecito! Cuando su amo me pague Je daré una 
buena propina, una propina digna de mi libro. 

El señor editor está escribiendo, 

—Buenas tardes. 

No contesta a mi saludo; continúa dibujando 
números, Transeurren varios minutós y yo per- 
manezco aún de pie, sin que el señor editor se 
digne fijar en mí su atención, De pronto, cuan. 
do más abstraído estaba yo recordando uno de 
los capítulos de mi novela, Su voz me sobrecoge; 

—A sug órdenes, Peter Hands, E 
Y ríe estrepitosamente. Mi pseudónimo le ha 


Los extravíos imagina- 
tivos a que llevan los ex- 
cesos de la vanidad y la 
presunción constituyen el 
asunto de este relato ca- 
racterizado por un discreto y fino 
humorismo. 


¡| causado gracia; mi triunfo es seguro. Al reir, 


su abdomen se dilata considerablemente y so 
agita, en forma grosera, haciendo saltar la grue- 
sa cadena de oro que lleva en el chaleco, 

—Yo, señor... 

—Alguna movela, ¿no es así? 

—3Wí1, sí, una novela, eso, eso. 

—¡ Ah, mi querido amigo!... S 

Yo tiemblo, Cuando un editor, o un director 
de diario, o un empresario teatral, le dice a un 
postulante ““¡ah, mi querido amigo!?? el escri- 
tor no debe escuchar nada más; ese ““¡ah, mi 
querido amigo! > encierra una sentencia ina- 
pelable: ““váylase usted; no vuelva usted a po- 
ner máis los pies en esta casa??, Pero, yo no me 
marcho; debo convencerle de la bondad del tra- 
bajo que le llevo. 

—No, no, no—contesta a mis argumentos; — 
todos ustedes creen haber eserito *lo super?”; 
ninguno viene a esta casa diciendo:-—aquí tiene 
usted un modesto trabajo mío, No, señor, todos 
traen la obra magna, la novela que eclipsará al 
*“Quijote”?, el libro de poesías que hará olvidar 
la ““Comedia”?, el tratado filosófico que derrum= 
bará anteriores teorías... No, no, no, mi que- 
rido amigo... 

—Leala usted, señor, se lo ruego, 

—No moleste más, mi querido Hands Peter... 

Este hombre se burla de mí, Mi pseudónimo 
en sus labiog se trueca en insulto, y yo no to- 
levaré, 

Y, sin despedirme de él, salgo de su despacho, 

Llueve. Quiera Dios que cuando salga el señor 
editor llueva torrencialmente, Sería gracioso que 
el señor editor resbalase y cayese de espaldas; 
se pondría todo encarnado y el abdomen le sal- 
taría en una forma ridícula. ¡Oh! me alegraría. 
mucho y me acercaría a él, para decirle: —¡Ah, 
mi querido amigo!... Sin emblargo no sería esta 
la mejor venganza, no. En cuanto llegue a casa, 
daré comienzo a una nueva novela que titularó 
““Editor nuestro”?; será la mejor novela que se 
haya escrito en este siglo y el editor no se bur= - 
lará más de mí, ; 
A A ES 

Nada hay nuevo bajo el sol.—Que el antiguo 
adagio “Nada hay nuevo bajo el sol” encierra 
una gran verdad, es fácil comprobar en una 
visita al Museo Nazionale, de Nápoles, donde se 
ven todos los objetos descubiertos por las nume- 
rosas excavaciones de las ciudades de Pompeya, 
Herculano, Pestum, y que atestiguan una vez 
más que los romanos del tiempo de Cristo se ser- 
vían de instrumentos, enseres .e imstalacione. 


muy parecidas a las de muestros días, Sa 


La más interesante en todos conceptos es la 
colección de unos 13.000 bronces pequeños, todos 
objetos de uso diario, como sartenes, Cazos, y, al 
ado de éstos, jarrones y candelabros de los tujo- 
sos comedores de los ricos. Todos ellos tienen un 
carácter individual y al mismo tiempo se pare- 


.cen de tal manera a los que usamos hoy en día, 


que es fácil adivinar su aplicación. Pocas equivo- $ 
caciones se padecen en este sentido, aunque pue- + 
den ocurrir, como sucedió, por ejemplo, con unas 
cajitas de bronce, que en un principio se toma- 
ban por objetos de tocador, pero resultan haber 
servido a los romanos para encerrar en ellas los 
sellos que colgaban de sus documentos de papiro, 
según se desprende de un fresco descubierto ha- 
ce poco en una casa de Pompeya. Otra equivoca-. 
ción hubo con. unas tablitas de marfil que los 
arqueólogos creían ser billetes de teatro, pero 
que eran en realidad fichas para un juego pare- 
cido al de la lotería, juego que sigue jugándose 
aún en Italia. E . 6 
*o «ox 


El arte de la vida consiste en hacer de la vida 
una obra de arte.—VALTOUR. 


Lagar 


¡EXPLICACIÓN 


La llamada luz blanca con- 
tiene los siete «colores funda- 
mentales: rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, azul, añil y vio- 
leta. La descomposición de la 
luz blanca en estos siete colo- 
res, es lo que se llama el espec- 
tro, que cualquiera habrá podi- 
do ver, ya haciendo pasar los 
rayos del sol a través de un 
prisma de cristal (un cristal 
con varias caras), ya observan- 
do, sencillamente, el arco iris 
en el firmamento, producido 
por la descomposición de la luz 
blanca al atravesar las últimas 
gotas de agua. 

¿Cómo se explica esta des- 
composición: de la luz al pasar 
a través de un cristal? Por la 
refracción de la luz y la resis- 
tencia que ofrecen los electro- 
nes:a las ondas etéreas. Vamos 
a poner un ejemplo, 

Supóngase el lector un ejér- 
cito de “soldados que marcha 
por una llanura, de ocho en 
fondo. El terreno es llano, sin 
accidentes, y permite a los so!- 
dados marchar uniformemente 
a razón de cinco kilómetros por 
hora. Van en línea oblicua hia- 
cia una gran franja de terreno 
pedregoso. La dirección que lle- 
van hace, naturalmente, que en- 


Fig. 1."—-Cómo se desvía un rayo 
de luz. 


tren primero en la franja de las 
piedras los del lado derecho. 

Pero por las piedras ya no 
pueden caminar más que a ra- 
zón de tres kilómetros por ho- 
ra. Habiendo entrado en la 
franja los de la derecha antes 
que los dela izquierda, es evi- 
dente, pues, que en ese momen- 
to los de la derecha caminan 


DEL 


más despacio, y en las líneas se 
produce una ligera conversión 
del lado derecho. Se explica 
claramente en. 
la figura 1.2. 

En lo mis- 
mo consiste 
el fenómeno 
de la refrac- 
ción de la luz, 
Si los rayos 
caen perpen- 
dicularmente 


al vidrio, de Ñ dá 
manera que E as 
$e AS un prisma desvía 
ormen ángu- la luz. 


lo récto con 
el vidrio, sigueñ derechos, por- 
que aunque los electrones del 
objeto les ofrecen cierta resis- 
tencia, lo único que hacen es 
restarles velocidad, pero se la 
restan a.todos a la vez, desde 
que todos penetran el vidrio al 
mismo tiempo. Supongamos, en 
cambio, que el rayo de luz cai- 
ga oblicuo al cristal, formando 
con la superficie de éste un 
ángulo agudo. Entonces suce- 
derá lo que con los soldados: 
que los primeros rayos que pe- 
netran son detenidos, mientras 
los otrós, que todavía no han 
entrado, continúan a la misma 
velocidad de antes. Y así ve- 
mos al rayo de luz como que- 
brarse al atravesar el vidrio. 
Ahora bien, la dirección oblí- 
cua de los soldados hace que 
al salir de la franja pedregosa 
salgan primeramente los de la 


derecha, los que entrarón pri- 


mero; y como ellos caminan ya 


por 'el terreno llano mientras . 


los compañeros de su línea to- 
davía van por las piedras, vuel- 
ven a recuperar la marcha de 
cinco kilómetros, en tanto los 
compañeros añdan a tres. Su- 
cede entonces que el terreno 
que perdieron los «primeros .al 
entrar, lo recuperan al, salir, y 


de este modo se produce una. 


nueva conversión, esta vez ha- 
cia el lado izquierdo, que de- 
vuelve a la columna de solda- 
dos la dirección primitiva. 

Es lo que pasa si el rayo de 
luz atraviesa simplemente el 
cristal de una ventana. Pero 
pensemos en que la franja de 
terreno pedregoso, en vez de es- 


ESPECTRO 


tar limitada por dos: lineas pa- 
ralelas, afectá la forma de un 
triángulo, y que los soldados la 
cruzan por dos de sus lados, co- 
mo se indica en la figura 2. 
No todos los: soldados, enton- 
ces, tendrán que cruzar el mis- 
mo trecho de terreno pedrego- 
so. En consecuencia, los que 
tengan mayor trecho se retrasa. 
rán más y no tendrán compen- 
sación a la salida. Sucederá así 
que la columna sufrirá una des- 
viación, como se ve en la fi- 
gura. 

Si Jos rayos atraviesan un 
prisma de cristal, sufrirán la 
misma desviación, y al reflejar- 
se sobre un papel blanco apare- 
cerán separados, según la am- 
plitud de las ondas que consti- 
tuyen los distintos colores. El 
fenómeno se comprenderá me- 
jor si en vez de una columna 
de soldados 
atravesando 
el triángulo 
de piedras, 
nos imagina- 
mos siete co- 
lumnas mar- 
chande para- 
lelas. Para los 
: hombres de la 
primera columna resulta más 
fácil caminar sobre las piedras, 
y por lo tanto pierden menos 
velocidad en su marcha; para 
los de la segunda, ya es un. po- 
co más difícil; estos, pues, pier- 
den un poco más; y para los de 
la tercera más, y así sucesiva- 
mente. Al terminar de pasar las 
piedras se verá que las colum- 
nas ya no marchan paralelas, 
que divergen unas de otras, ca- 
da vez más de la primera a la 
séptima. Se puede decir que si 
antes estaban en un haz, al cru- 
zar las piedras se han descom- 
“puesto (figura 3). 

Eso es lo que pasa con las 
siete ondas etéreas de la luz 
blanca al cruzar el prisma. El 
que unas se retrasen más, como 
decimos, depende de la resisten- 
cia que les oponen los electro- 
nes del cristal. 

Separadas así las ondas, te- 
nemos los siete colores del es- 
pectro, 


Fig. 3. 


El doctor.—'“Son muchas las cau=- 
sas de jaqueca y neuralgias, seño- 
ra, y no hay por qué preocuparse. 

“Pero siempre es prudente en es- 
tas épocas cortarlas con un remed'o 
simple.=y eficaz.” 

Nosotros agregamos: 


CEFALINA 


en pastillas, que se toman fácil- 
mente y no contienen sal alguna 
nociva, ni salicilatos, ni aspirina, 

20 E A y TD 
NO DEBE FALTAR 
en ningún hogar. 


En todas las farmacias. 


Concesionario: 


E. VAUCHERET 


DEFENSA 1356 


Antes se lavaba así 


pero ahora el lavado es un 
entretenimiento agradable, 
descansado y cómodo si se 
emplea el nuevo aparato de- 
nominado 


Lavandero 
PRACTICO 


Es el aparato de más fácil manejo 
que se ha inventado en el mundo, 
Hasta un niño puede manejarlo 
y lavar. 


Precio: $ 17.- c/l., completo 


Pidanos hoy mismo un folleto explicativo 
ilustrado. ' Se lo remitiremos GRATIS. 


Unicos Concesionarios: 


N, G. de la TORRE 4, Cía. 


SALTA, 1081—BUENOS AIRES 


LAS MODAS 


Predecir el tiempo que hará mañana o dentro 
de diez meses, no es cosa muy difícil. Con; tener 
cuatro nociones de meteorología y vagas sospe- 
chas de astronomía, puede salirse del paso más 
Oo menos airosamente. Adivinar ciertos aconteci- 
mientos de política, diplomacia o legislación, es 
tarea relativamente poco complicada, al alcance 
de cualquier periodista de tierra adentro; pero 
saber las modas femeninas o masculinas que ma- 
ñana regirán para los elegantes de los dos sexos, 
es cosa terrible, insoluble, fuera del dominio de 
las humanas fuerzas, cosa que ningún oráculo 
descifró en ningún tiempo. 

Voluble y caprichosa—porque tiene nombre de 
mujer, diremos poniéndonos cursis, — la moda 
raría con una rapidez desconcertante, no guián- 
dose por ningún método científico y demostran- 
ño en sus rápidas evoluciones una ausencia de 
disciplina que encanta, 

Unas veces el supremo chie está en vestir co- 
rao nuestros abuelos, recargando la indumen- 
taria con inútiles cuando no antiestéticos acce- 
sorios, resucitando trapos que dos años antes 
nos hubieran parecido mojigangas sin nombre. 
Otras, toda la elegancia estriba en aligerar las 
ropas hasta un límite que en algunas épocas, 
como en la presente, parece haber llegado a lo 
humanamente tolerable. Y no hay entre estas di- 
versas modas períodos de transición que mar- 
quen la paulatina evolución, sino que se suceden 
con brusca rapidez, teniendo estos incesantes 
cambios una repercusión dolorosa en las finan- 
zas del sexo fuerte. 

Por ello es que las modas femeninas nos in- 
teresan a los hombres quizás más que a las mis- 
mas mujeres. ¡Ah, si pudiéramos volver a las 


- sencillas costumbres de nuestros primitivos an- 


tepasados, que con una piel, unas plumas o una 
sencilla túnica de lino salían airosamente del pa- 
so, no complicando con gastos superfluos el pre- 
supuesto doméstico! Pero no nos forjemos iluso- 
rias esperanzas. El modisto—o “el modista”, co- 
mo lo ordena la Academia,—ese ser que una cien- 
cia bien entendida debiera clasificar como el ene- 
migo natural del esposo y del padre de familia, 
se opondrá siempre a ello. Su conveniencia está 
en el uso y abuso de telas caras, de adornos cos- 
tosos, y por eso; aun cuando la moda en vigen- 
cia es sencilla y poco recargada, se dan maña 
para lanzar sedas raras o pieles exóticas que 
vengan a costar lo mismo, si no más, que las 
toilettes anteriores. 
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odorización. 


RIO BAMBA 448 


honra 


SY 


Para usos de tocador y lograr agradable ambiente en' 
las habitaciones, 
la verdadera y legítima 


UDS Eau de Cologne 


1 constituye el perfume apropiado e indispensable por sus ex- 

celentes «cualidades de exquisita e inconfundible fragancia. i 
Comunica una .sensación de agradable frescura y bienestar, l. 
calma los nervios y difunde por doquier grata y delicada ! 


Pídase en todas las perfumerías, droguerías y farmacias. 


PABLO HARPE y Cía. 


LA . a > cuna IAMIZR 


Si el feminismo trajera en su programa la so- 
lución de este problema, lo consideraríamos Có- 
mo la Buena Nueva de los tiempos modernos. 

Muchas veces nos preguntaros al ver las mo- 
das más o menos estrafalarias de, los tiempos 
pasados, qué es lo que ha podido dar origen a 
tal 0 cual. Es claro que la fantasía no basta 
para explicar los cambios radicales que se ope- 
ran en la indumentaria, Algo hay de evolución, 
pero esto no basta. Hay quien ha buscado cuál 
fué el origen de las modas más características, 
y nuestros lectores verán que fueron por lo ge- 
neral causas perfectamente determinadas las que 
dieron nacimiento a las modas. 

Es así que las hijas de Luis IX, rey. de Fran- 
cia, teniendo pies enormes, inventaron para disi- 
mularlos las polleras muy largas con colas de 
siete metros. 

La esposa de Felipe 111 de España, poseyendo 
un cuello de una extensión ridícula, impuso el 
uso de las guimpes que subían muy alto. 

Algunos señores marqueses de la corte de Car- 
los III, afligidos por deformidades del busto, usa- 
ron las falsas espaldas que los sastres europeos 
denominan “americanas”. 

La “Belle Ferroniére”, cuyo retrato se admira 
en el museo del Louvre, en París, tenía una cica- 
triz de quemadura en la misma mitad de la 
frente, por-lo que usaba en tal sitio una preciosa 
alhaja mantenida en suspenso por un hilo de 
oro; alhaja que luego se puso de moda con el 
nombre de la primera que la usó. 

Una hermana de Enrique 11, que por desgra- 
cia tenía paperas, puso de moda la alta fresa 
almidonada, y otra que era contrahecha usó las 
mangas anchas que se ven en los retratos y gra- 
bados de la época. 

La reina Ana de Austria tenía brazos de una 
belleza incomparable, y bajo su reinado. se usa- 
ron siempre mangas cortas. 

Luis XIV, siendo bajo de estatura, inventó los 
tacos altos y la peluca, que también servía para 
disimular la forma pogo estética de su cabeza, 

La Pompadour, por ser también muy menuda, 
elevó sus tacos y usó vestidos anchos. 

La emperatriz Josefina, para disimular sus 
dientes irregulares, usaba un pañuelito de pun- 
tillas que siempre lo llevaba a la boca, cosa que 
no tardaron en imitar todas las elegantes.de la 
época. 

Como se ve, la moda no es tan loca ¿como pa- 
rece. Lejos de ser fruto del capricho, suele obe- 
decer a necesidades muy poco artísticas, Los 
ejemplos citados son a este respecto muy elo- 
cuentes y no dejan lugar a dudas. 
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Unicos representantes: k 


U, Tel. 2164, Libertad 
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¿En madapolán, $ 3,50 


CONTRA LOS LADRONES DE BICICLETAS. 
—Ya que las bicicletas en todos 
países son objetos que en sumo 
grado están expuestos a cambiar 
de propietario, siempre hay peligro 


CASA OZOLLO 


387 —CABLOS PELLEGRINI — 387 
U, Telef. 1186, Lib. 


E ¿Sufre del vientre, estó- 
Señora: mago caído, hernia, ri- 
ón móvil, eventración, se halla en es- 
tado de maternidad, o por ser_muy de- 
licada no puede usar corsé? Recomenda- 
mos a usted muy especialmente Jos mo- 
delos de fajas de esta casa, por su 
comodidad, elegancia, calidad y precio. 

ELÁSTICO EN EL FRENTE 


Para señoras delgadas 
y pequeñas, elástico de 
25 ctms. de alto, talles 
del 60 al 76, $ 18. 
Para señoras medianas 
y gruesas, elástico da 
30 ctms. de alto, talles 
del 64 al 100, $ 20.— 
En cuti de -seda, elás- 
tico extra. , $ 30. 
Para señoras altas y 
gruesas, elástico de 35 
centímetros de alto; 
talle9 del 76 al 100, 

7 Boo... $25. 
En cuti de seda, elástico extra, $ 40,.— 


Ad0 de DIO a e 
Elástico de seda . . . +. « > 25. 
PARA VIENTRE CAfDO O 
Elec HERNIADAS 

En cuti crudo de hilo, NE 

elástico al costado, muy Yes 
fuerte, a . . $ 18.— 
En mejor clase ,, 22.— 
Fajas toda de elástico 
tricot_de hilo, a $ 40, 
35, 30 y. . . $ 25. 


PORTA-SENOS 


Pe A » 
En broderte, a $ 71.— 
Pr +. Mapa 
En batista, a. , 9.— 
SOUTIEN GORGE 


En madapolán, a $ 2.50 y, . . $ 3, 
En broderie, HA—y., ... 
AAA RR 
En jersey e hilo, a. , o. Da 
Sobre medida, precios convencionales 


LA CASA NO TIENE CATALOGO 


. FUNDICION ARTISTICA 
C, PERALES e HIJO 
Belgrano 2099 y Rincón 396, Bs. As 

UT. T. 1328, Lib. MM 
O. T. 1729, Cent. 


Fábrica especial de 
aplicaciones de 
bronce para mue- 
bles artísticos, Se 
hace toda clase de *- 
trabajos en bronce 
y niquelado, 


Pidan catálogos 
y presupuestos, 


Curiosidades y 


extravagancias 


de abandonarlas a sí mismas en la 
calle y en puertas cocheras. 

Los inventores por eso hace ya 
mucho que intentan construir apa- 
rátos para señalar o prevenir ro- 
bos de bicicletas, usando el inven- 
tado y patentado para dicho fin 
por Fritz Cloos, de Francfort del 
Mein, corrientes eléctricas que de 
veras electrizan al ladrón y de este 
modo impiden el robo. 

La batería eléctrica y el carrete 
de inducción están dispuestos en la 
talega, pasando la corriente a tra- 


El nuevo aparato eléctrico que impide el 
robe de bicicletas. 


vés de un interruptor bajo la silla, 
un contacto cerrado por el peso de 
la misma, y volviendo a través del 
primario del carrete de inducción, 
a la batería. 

La corriente producida en el se- 
cundario del carrete de inducción 
pasa a través de las manos del la- 
drón y las mitades conductoras de 
los mangos, volviéndose a las bor- 
nas secundarias... 

Los mangos de la bicicleta están 
construídos como electrodos bipo- 
lares (consistiendo de dos mitades 
conductoras separadas por una Ca- 
pa aisladora), de modo - que el la- 
drón no sólo sentándose sobre la 
silla, sino ya al asir uno de los 
mangos del guía. debe sentir la co- 
rriente eléctrica 


-.*x 


TRAGEDIA ACUÁTICA. — Cuentan los 
irlandeses que una vez en Kilken- 
ny, metieron a dos gatos en un 
cuarto y alí los encerraron; los 
animales, que eran unas verdade- 
ras fieras se lanzaron el uno sobre 
el otro y no dieron paz a las zar- 


Un sollo de Escocia devorando a otro, 


pas ni a los dientes. Se destrozaron, 
se devoraron a tal punto que cuan- 


do entró la gente en el cuarto a 


ver el resultado de la batalla no 
quedaba gato alguno sino las colas 
de ambos. 

Los escoceses, no cuentan con 


esos gatos; son más pacfficos que 
los felinos de la verde Erfn; pero, 
en cambio, los sollos de sus lagos 
y ríos son terribles, Hace muy poco 
al agua arrojó a la orilla del lago 
Tay los cadáveres de dos de estos 


- peces en la forma que se ve en el 


grabado. 

Si no hubieran sido arrojados a 
tierra y les hubiesen dejado más 
tiempo para luchar, seguramente 
hubiese pasado con los sollos esco- 
ceses lo que con los gatos de Kil- 
kenny: El Loch Tay, tiene fama 
por la ferocidad de sus sollos, pues 
una vez en 1870 y otra diez años 
después, se vieron de estos peces 
muertos en la misma forma, 
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BANDERA HUMA- 
NA. ¿Hay quien se 
enorgullece de te- 
ner el mejor coci- 
nero del mundo, 
otros de contar 
veinte abuelos, al- 
guien alardea de 
tener unos callos 
más grandes que 
los demás. 

Carlos Van Droo- 
genbrok, gimnasta 
belga, se vanaglo. 
ria de ser el que 
mejor hace de 
banderín en la ex- 
tremidad de un 
mástil de cincuen- 
ta y cuatro me- 
tros de alto. 

Desempeñando 
este papel le vye- 
mos en la fotogra- El gimnasta bel- 
fía que aquí re- ga Van Droogen- 
producimos y to- Prok, haciendo de 
mada en Bruselas. a ds 

El atrevido ata de una chí- 
miembro de la so- menea, 
ciedad gimnástica 
“La Plébéienne” trepó rápidamente 
por la chimenea de una fábrica y 
al llegar a la extremidad superior 
se colocó en la forma que se ve 
haciendo de banderín” humano, 


- $ 


MOJAMA ELÉCTRICA.—Se han he- 
cho experimentos en Inglaterra, en 
los cuales se ha visto que por me- 
dio de la electricidad se puede se- 
car pescado en excelentes condicio- 
nes y conservarlo amojamado du- 
rante un tiempo ilimitado. 

Como consecuencia de estos ex- 
perimentos se están instalando se- 
cadores de pescado en varios luga- 
res de las Islas Británicas, en los 
cuales se va a deshidratar el pes- 
cado eléctricamente, por un proce- 
so con el cual el aire caliente en 
muy poco tiempo hace la operación 
para la cual con los otros sistemas 
se emplean varios días. 

Quitada toda humedad del pes- 
cado, esta carne se puede conser- 
var” perfectamente años enteros y 
devolverle su primitiva frescura te- 
niéndola a remojo en agua tros días 


€ MEDICACIÓN DEPURATIVA 


seguidos. Además, esta mojama. se 
puede moler y transformarla en 
una harina de gran valor nutri- 
tivo. 

.oss» 

POMONA MEGALÓMANA, — A Flora 
en el Japón le ha dado por lo dimi- 
nuto, por lo liliputiense. En el im- 
perio del Sol Naciente, los súbditos 
del Mikado tienen a gala enseñar- 
nos árboles como claveles y aun 
como pensamientos, que crecen 
frondosos en tiestos como dedales. 
AM, lo pequeño, lo delicado, lo su- 
til les encanta. Flora juega a la ar- 
boricultura, y, en cambio, su pa- 
rienta Pomona, la de los rústicos 
amores, al pisar el práctico y po- 
sitivo territorio de los Estados Uni- 
dos quiere ponerse a la altura de 


Limones gigantescos de Texas, Estados 
Unidos de Norte América, 


sus habitantes. y como los yanquis 
ha dicho: “Vuy a asombrar al 
mundo con mis productos”, y ha 
querido dar ei ejemplo, un ejemplo 
más, procurando piadosa savia y 
ubérrima ama de cría, ha amaman- 
tado ese limón del que hemos po- 
dido sacar, no el jugo, sino la fo- 
tografía, y que ofrecemos la vista, 
otra vez decimos, que no el jugo, a 
nuestros lectores. 

La fruta en cuestión tiene trece 
centímetros de diámetro y pesa kilo 
y medio, lo suficiente para comerse 
doce docenas de ostras bien acidu- 
ladas, y hacer una estupenda ma- 
yonesa con que adornar una buena 
merluza y empapar un par de lan- 
gostas. . 

Pomona protege a Texas, de aHí 
es la fruta. 

k + $ 

Vale mucho más dar a una mu- 
jer un disgusto que ponerla en ri- 
dículo.—DUMAS, 


el ESTREÑIMIENTO 
* y sus" 
consecuencias. 


NN) 


.. De gusto 
« agradable, 


El frasco contiene 20 dosis. | 
"París, 6, Rue de la Tacherie y Farmacias. 
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Las trampas en los cuadros de arte, reveladas por la radiografía 
—_J-22%2== AE 29 Feveladas por la radiografía 


UERA de los inapre. 
ciables servicios presta. 
dos a la ciencia en ge- 
neral y particularmen. 

te a la medicina, los rayos X 
han sido empleados con éxito 
en muchos otros casos. En las 
aduanas, por ejemplo, han per- 
mitido yer los fraudes; tal baúl, 
tal valija clasificados como ino- 
centes, han podido ser registra. 
dos hasta lo más hondo por los 
'ayos X, y sin necesidad de to- 
car la cerradura ni levantar la 
tapa, se ha descubierto lo que 
el contrabandista había oculta. 
do con esmero. 

Un método semejante se em- 
plea para mostrar a la luz las 


trampas y trues en materia de Aspecto del cuadro de Engelbrechtsz 
arte. Hoy un cuadro, ayer una. “Resurrección”. El personaje de la 


tiar: l pasar del: derecha, que es de la donadora del 
pd A PANOR delante de da cuadro al Museo de Amsterdam, es 
de] todo desproporcionado. plano, 


pantalla radioactiva, han podi 
do revelar lo que no veían los 
más hábiles expertos en antigúedades. 
Muchas anécdotas son y han quedado cé- 
lebres a este respecto, 

Un día el pintor Jassy vió expuesta en 
casa de un '“marchand'* muy eonocido 
en París, una tela firmada Wis- 
thler, pintor norteamericano de 
gran reputación, por cuya tela el 
vendedor pedía 150.000 francos. 
En dicha tela, Jassy reconoció una 
de sus obras que había vendido 
años atrás por la muy módica su- 
ma de 75 francos. Había habido 
retoque y superposición de firmas, 

La radioscopia reveló la trampa. 
El principio del procedimiento re- 
posa en la mayor facilidad con 
que los rayos X atraviesan los 
cuerpos. Js bien sabido que el 
grado de transparencia depende 
del número y peso de los átomos 
que lo constituyen, y que son tan- 
to más difíciles de atravesar, 
cuanto más átomos y de mayor 
peso posean. 

En un cuadro tres cosas deben conside- 
rarse: la tela o madera en que se ha pin- 
tado, la pasta que cubre a la tela, y, final- 
mente, las pinturas que componen la ima- 
gen. La tela es siempre transparente, 
más aúñ que la madera. Pero no 
pasa lo misme con la pasta del 
fondo. Los pintores antiguos ex- 
tendían sobre el lienzo una mez- 
cla de tiza y eola, relativamente 
transparente a los rayos X. Hoy 
día, por el contrario, se usa casi 
exelusivamente una pasta de cee- 
vusa, mucho más opaca que aqué- 
Ma, la cual, insinuándose entre los 
hilos de la tela, forma puntos ne- 
eros en contraste eon la transpa- 
rencia de los hilos. Este sería ya 
nn medio de distinguir por la ra- 
diografía «aun euadro antiguo de 
uno moderno, 

En cuanto a los colores usados, 
tcdos son de peso atómico muy 
diverso, es decir, de transparen- 
cia distinta. Unos, como el blanco, 
son y han sido obtenidos siempre 


con sales pesadas de plomo o cine: opo- 
nen, por consiguiente, un serio obstáeulo 
al paso de los rayos X. Otros, como el be- 
tán y la mayor parte de los negros, son 
extremadamente livianos y se dejan fácil 


*“Escena flamenca'”, firmado por Van Ostade, que figura en el 


Museo del Louvre. 


mente atravesar. Cierto número de eo: 
lores que antiguamente tenían por base 
sustancias minerales, están hoy día for- 
mados por sustancias vegetales mucho 
más transparentes, como el garanza. Y lo 


El cuadro sometido a los rayes X, ha dejado aparecer cosas ex. 
traordinarias, Los personajes de la Kermesse se ham desvanecido, 
y en su Jugar se ven pavos reales, gansos y gallinas, La mancha 


blanca es de una oblea pegada tras el cuadro. 


mismo pasa con ciertos colores 
de anilima. 

Sin entrar en la técnica de la 
aplicación de los rayos X a los 
cuadros, diremos sólo que para 
obtener una buena copia radio. 
eráfica, dos condiciones se im- 
ponen: la transparencia de la 
tela y de la pasta que la cubre. 
La opacidad radiable de los co- 
lores, formarán las masas más 
O Menos oscuras. 

Estas condiciones se encuen- 
tran precisamente reunidas en 
los cuadros antiguos; los mo- 
dernos, al contrario, dan imá- 
genes mucho menos perfectas, 
y a menudo invisibles. Hay sin 
embargo motivos de error, ya 


Aspecio. verdadero del evadro: Ra- que los antiguos usaran de co- 
diografiada la tela muestra, bajo 


el personaje de la derecha, un  lernos mezclan ellos mismos sus 
monje en oración, y en perfecto 


lores ““nuevos””, ya que los mo- 


colores, de composición seme- 
jante a los antiguos. 

Pero en cualquier caso la radiografía 
consigue poner en evidencia todos los de 
terioros y retoques que han sufrido los 
cuadros antiguos en las distintas restau- 
raciones. 

El famoso cuadro de Engel- 
brechtsz, “Resurrección”, ofrece 
un curioso caso de lo que decimos. 
Se notó un día que uno de los 
personajes en primer término, y 
que representaba al donador del 
cuadro. al Museo de Amsterdam, 
era de proporciones desmesura- 
das. La radiografía reveló otra 
figura debajo de la donadora, 
inucho más chica y en su justo 
plano. 

Un último ejemplo más caracte. 
rístico aún, nos lo ofrece el ena- 
dro “Escena flamenca””, de Van 
Ostade, que representa a músicos 
y bailarines. Bajo los rayos X, los 
personajes han desaparecido; no 
se distingue más que la blanca si 
lueta de una mujer en el centro 
del cuadro, En cambio, aparecen anima- 
les surtidos: dos pavos reales, dos gan- 
sos y dos gallinas, sobre la misma tela 
que sirvió a Van Ostade (2) para pintar 
su cuadro. 
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El trabajo y el tiempo variable, — 
Todo cl mundo sabe que en los climas 
tropicales la raza blanea pierde sus fa- 
cultades de iniciativa y laboriosidad < 
“se aplatana”, como dicen algunas per- 
sonas; pero no todas saben la verdade- 
ra cqusa de este Jenómeno, Generalmen- 
te se atribuye al excesivo calor; mas es 
el caso que lo mismo ocurre en las re- 
giones árticas, y que sí se examina la 
cuestión sobre un MApa, pronto se ob- 
serva que las zonas templadas son las 
de mayor laboriosidad humana. Dentro 
de éstas, el fenómeno se puede observar 
en pequeño: la primavera y el otoño 
son las estaciones en que se trabaja 
mejor y con mayor gusta, z 

La verdadera explicación está en que 
los frecuentes cambios meteorológicos 
obran como estimulantes en nuestra ac= 
tividad. Un largo período de condiciones 
atmosféricas invariables Darece restar 
at cuerpo toda su vitalidad v a la men- 
te toda su viveza, mientras los cambios 
frecuentes influyen como tonificantes, 
haciendo que la inteligencia esté des- 
pierta y el cuerpo ágil. 


El Hggar , 


LA VIDA SOCIETARIA EN LA ANTIGUA ROMA 


Los hombres del ramo de elaborar madera, for- 
maban una asociación poderosísima, que se llamó 
Collegium magnum Sylvani, porque tenían como 
dios tutelar a Sylvano, que lo era de los bosques. 

En su templo se reunían con frecuencia, no 
sólo para ofrendar los sacrificios, sino para tra- 
tar los asuntos que a la colectividad interesaban. 

Por las pinturas de Herculano y por los es- 
eritos de Plinio se puede comprobar que, como 
sus colegas de ahora, se servían de la sierra (in- 
ventada por Dédalo, según los griegos), de la 
azuela, la plomada, la cola futrte y la ictiocola, 
"Teodoro de Samos aplicó al oficio la escuadra, 
el nivel y el torniquete. 

Los viñadores, capulatores vinarii, alcanzaron 
de Alejandro el Severo el privilegio para la agre- 
miación. 

Los tejedores aparecen también agre- 
miados en los comienzos del siglo IX, Y 
en su colectividad figuran las hilanderas 
y las repasadoras de las telas. 

Los zapateros aprendieron su oficio del 
beocio Tyehius; fueron pocos durante el 
largo período de las guerras; pero des- 
pués, cuando llegó el predominio del lu- 
jo y de la vida de placeres y concuspi- 
cencias, formaron el gremio más impor- 
tante de Roma. 

Usaban los mismos útiles que hoy, in- 
cluso las hormas, 10s bruñidores y las Cu- 
'chillas, a las que llamaban fistula sutorid. 

Tampoco es extraño ver en las pintu- 
ras del tiempo, junto al artífice sentado 
en la tayuela, el urcenus viníi, con el que, 
de tiempo en tiempo, conforta su estó- 
mago y atempera su garganta, 

Al principio tuvieron libertad para es- 
tablecer sus talleres y Sus tiendas en 
donde más les agradara; pero más tarde 
se les obligó a recluir su industria en el 
“Argileteo. ; 

Los alfareros aprendieron su arte de 
los desterrados etruscos Eucaso y Eu- 
grammo. Trabajaban preferentemente 
con tierras de Samos; pero tenían en 
gran estimación las españolas de Palen- 
cia y Sagunto y las de Pergamo. 


La abuelita.— 


En estos momentos en qe el progreso 
ha transformado la vida de las industrias, 
del comercio, de la burocracia, etc., no ha 
de ser inoportuno recordar algunos detalles 
de la organización de los oficios en la an- 
tigua Roma, 
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Adria hicieron pagar a Vitelio un millón de ses- 
tercios. 

Estaban los alfareros establecidos en el cuar- 
tel de Luccus Esquilinus, y en días determina- 
dos les era permitido hacer sus exposiciones en 
el pórtico del Tonum. 


, 
Erase que se era... 


El oficio llegó a ser un arte de tales devorado. ., 


vuelos, que por un plato de tierra de 
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Elmejotexlinelo de 


Esta es la bebida 
que constituye una sobrealimentación de grís valor s 


nutritivo. Tomándola diariamente en cada comida... 
hace digerir bien, enriquece la sangre y crea energías. 


AFRICANA 


El más pequeño. —Yo, preferiría mejor otra historia, 


«hi 


* helado, A 


y] 


y entonces se decidió que el más pequeño fuera 


“EL HELADO. MÁS EXQUISITO. 


>88 sin duda el «*Durazno Melba” que u re 
rar en Ssu' casa, con la siguiente E llos pep”. 


En una copa' baja y ancha se coloca una pequeña cana 


crema helada, Encima se 
¿y parido ren: dos. Pri gos ún durazno pelado, descarozado 


pu ES ps pin O O a 
- l ; _ pequeños trozos y'se 10 co 
os costados algunos bizcochitos, Todo ello ESA sr pio seg 


“Si usted es aficionado a este d 
elicioso manjar, n 
prive de él porque no haya duraznos frescos. OCA DO 


. ¿DURAZNOS AL NATURAL. 
elaborados « a de la última cosech 

elaborados con fruta: de la última cosech la «mejor :: 

“ calidad y sumamente elegida.  .  ' a EE e » 

«Los duraznos al natural Noél conservan todas 2% con" 


“diciones nutritivas" y E : ' 
FRUTA FRESCA. yA paRorR PELIGADO..PB +A E 
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Una pintura de Herculano representa un al- 
farero en el mercado, que para probar. la buena 
calidad de uno de. siis vasos lo golpea con mar- 
tillo. 

Todos estos gremios tenían sus juntas direc- 
tivas y sus estatutos; estaban facultados para 
nombrar defensores o procuradores que les re- 
presentaran ante el poder público y singular- 
mente ante el fisco, y, lo que es aun más curio- 
so, tenían una especie de fuero especial que les 
permitía nombrar sus jueces y facultaba- a 6y- 
tos para resolver todas sus discordias y toñ0s 
sus negocios. 

Plinio no da cuenta de que hubiera hueleas 
o al menos no las representa bajo este ambr a 
pero sin duda las húbo, pues yo sé de dos EE 

como fueron ganadas por los alcala 
tas, es natural que influyeran en el Ani 
mo de las corporaciones de artesanos El 

La primera tuvo carácter político; fué 
la retirada de la plebe al Monte A pe 
del que no volvió hasta que le fué con $ 
dida la institución de los Tribunos. ca 

La otra fué ya de reivindicaciones. Me 
refiero a la huelga de músicos, tibioines, 
promovida porque lós censores dejaron de 
admitirlos en los banquetes sagrados 

Nadie hubo que se prestara a substi- 
tuirlos, y el senado, comprendiendo. lo 
grave de la situación, se ofreció a servir 
de mediador para resolverla. o 

“'Un día de fiesta—dice Tito Livio. 
cada senador invitó separadamente a UNO 
de los flautistas en huelga; el vino pá 
el que los hombres de esta profesión sue. 
len ser apasionados, no se lo escatimaron 
los próceres, y cuando la embriaguez ]e 
venció, los cargaron en carretas y-los Hor 
dujeron a Roma. El pueblo los recibió co , 
gran algazara, tocaron, y de nuevo Pr 
les concedió el acceso a los banquetes de 
Júpiter.” pa 


eo... no. ooo ooo. .o.ooo.o”.. 


¿Verdad que la vida es una ió 
: ce 
monorrítmica? pee 

Confiemos en que Illa volverá a dar 
el poder a Alejandro el Severo, más en- 
tendido en materia de leyes y privilegios 
que en materia de represiones 


si 


trozos del durazno y Arribá,- como 


A AA AA ARÁÉÁW o Él Fécgar 
DE 


EL SUEÑO 


Una mañana, al salir de casa, hirió mis oídos 
el repique agudo y estridernte'de una campanilla. 
Llevé la mano al sombrero y busqué con la vista 
al sacerdote portador de la sagrada forma; pero 
no le vi. En su lugar tropezaron mis ojos con un 
anciano, vestido de negro, que llevaba colgada 
al cuello una medalla de plata. A su lado.mar- 
chaba un hombre con una campanilla en la ma- 
no y un cajoncito verde en el cual la mayoría de 
los transeuntes iban depositando algunas mone- 
das. De vez en cuando se abría con estrépito un 
balcón, y se veía una mano blanca que arrojaba 
a la calle algo envuelto en un papel; el hombre 
de la campanilla se bajaba a cogerlo, arrancaba 
el papel, y ¡eran también monedas que inmedia- 
tamente introducía en el cajoncito verde. Cuando 
levantaba la vista al balcón, estaba ya cerrado. 
Lo adiviné todo. 

Un ligero temblor corrió por todo mi cuerpo, y 
a toda prisa procuré alejarme de aquella escena. 
Corrí por la ciudad, haciendo inútiles esfuerzog 
para no escuchar el tañido de la fatal campa- 
nilla, y en todas partes tropezaba con la misma 
escena. Notaba que los transeuntes se miraban 
unos a otros con expresión de susto, y se hacían 
preguntas en tono bajo y misterioso. Algunos 
chicos, pregoneros de periódicos, chillaban ya 
desaforadamente: “La Salve que cantan los pre- 
sos al reo que está en capilla”. 

Desde que tengo uso de razón he sabido que 
existe la pena de muerte en nuestro país; y no 
obstante, siempre la he mirado del mismo modo 
que los autos de fe y el tormento, como una cosa 
que pertenece a la historia. Esto se explica, aten- 
diendo a que he residido siempre en una provin- 
cia donde pór fortuna hace ya bastantes años 
que no se ha aplicado. Conocía algunos detalles 
de la ejecución de los reos sólo por referencia de 
los viejos, a los cuales no dejaba de mirar, cuan- 
do me lo contaban, con cierta admiración, mez- 
clada de terror. 

Recuerdo que en la madrugada de un día de 
otoño frío y lluyioso, salí de mi pueblo para Ma- 
drid. Despedíme de mi madre, y turbado y con- 
movido como nunca lo había estado, bajé a esca- 
pe la escalera en compañía de mi padre. Ambos 
marchábamos embozados hasta las cejas, no sé 
si por miedo al frío o por no vernos las caras. 
Nuestros pasos resonaban profundamente en las 
calles solitarias. La luz triste y escasa del día 
que comenzaba daba cierto aspecto de. antorchas 
funerarias a los faroles que aun se hallaban en- 
cendidos, y las casas, dejando caer de sus teja- 
dos algunas gotas de lluvia, parecían HNorar mi 
marcha. Al atravesar un campo situado a la sa- 
lida de la población, me dijo mi padre: “Este es 
el sitio donde se ajusticiaba a los reos de muer- 
te” Sentí un temblor igual al quo, corrió por mi 
cuérpo cuando vi al hombre del cajón verde. 
¡Dios mío, qué lejos estaba en aquel momento 
mí corazón de estas escenas de horror! 

Pasé todo el día inquieto y nervioso, escuchan- 
do el toque. de la: campanilla: fúnebre por todas 
partes. A la verdad, no puedo decidir sí-la cam- 
panilla sonaba realmente, 9 erán mis _oídos. los 
que la hacían sonar. Compré cuantos papeles se 
vendían por las calles referentes al reo, y los 


devoré con ansia. No me atreví, sin embargo, A 


pasar por delante de la cárcel para mirar la 
ventana de la estancia donde se hallaba, aunque 
me dijeron que había mucha gente por aquellos 
sitios. En cambio, pasé varias veces por delante 
de la casa de su esposa. La desgraciada mujer 
había venido de muchas leguas lejos, a solicitar 
el indulto, y “alojaba en una casa sucia y miserable 
de.uno de los barrios extremos de Madrid. Alá 
a la noche me sentí fatigado, cual si hubiera pa- 
sado el día trabajando, cuando no hice -ótra.cosa - 
que errar distraído por las' calles, y me «acosté 
temprano. Tardé en conciliar el sueño, como su- 
cede siempre que uno anda caviloso, y por dos O 


tres veces, túando ya creía ganarlo, me despertó . 


un gran estreméecimiento parecido a la, emoción 
que se experimenta al tocar el botón de una má-. 
quina eléctrica. Al fin me dormí. Así como lo 
temía, toda la noche soñé con patíbulos y verdu- 
gos; mas no dejaron de ser bastante curiosos y 
significativos mis sueños, por lo cual, aunque me * 
cueste trabajo; voy trasladarlos al pápel. + 
Soñé que me achacaban un gran crimen, y que 
ponían en seguimiento de mis pasos a toda la 
policía de Madrid.* Mis tretas para- burlar su 
persecución se redujeron a echarme a correr por 
la; pnerta de San*Vigeñte hacia fuera, metiéndo- 
méen los lavadergs «del Manzanares, donde me 
creí perfectamente seguro=de las asechanzas de 
mis enemigos. Con efecto, estando allí muy tran- 
quila mirando correr el agua: de jabón y viendo 
a las lavanderas colgar sus ropas en las euerdas, : 
diéfon sobre mí el presidente del consejo de mi- 
nistfos, el de las juventud . católica, .el ministro 


de fomento y ¡el de gracia y Justicia, los: cuales . 


inmediatamente me amarráron y me condujeron 
a la cárcel. 121 ministro de fomento propuso que 
se me llevara cogido por los pies y a la rastra, 
pero el'«fesidente: de' la ¿juyehtud. católica. hizo, 
observar que'sé me iba a estropeár ldropa, y fué: 
desechada la proposición. ( 

La cárcel era un edificio grande, sólido y aus- 


UN REO 


por Armando PALACIO VALDÉS 


tero, con un crecido número de balcones y ven- 
tanas, cosa que me sorprendió, a pesar de la tur- 
bación de ánimo en que me hallaba, pues tenía 
la idea de que en las cárceles había poca ven- 
tilación. Me encerraron en un calabozo circular, 
sin ventana ninguna; de suerte que me vi su- 
mido en la más completa oscuridad. Mas no se 
pasó mucho tiempo sin que se abriera la puerta 
de par en par y entrara por ella un carcelero 
con una bujía encendida anunciándome que pron- 
to llegaría el juez: y el escribano. Aparecieron 
al fin estos dos varones, y fué extraordinaria mi 
Sorpresa al encontrarme enfrente de dos señores 
que jugaban todas las tardes al billar conmigo 
en el café Suizo. Aparentaron no conocerme, e 
inmediatamente se pusieron a tomarme declara- 
ción, ofreciéndome antes algunos merengues con 
objeto, según decían, de que tuviese la voz más 
clara. El juez, que era de los dos el que mejor 
jugaba las carambolas de retrocesd, después de 
haberme obligado a confesar una porción de crí- 
menes a cual más horroroso, hizo un gesto muy 
expresivo a su compañero, llevándose la mano 


E W/m AAN 
Respirábase en este ambiente espeso... 


al cuello y sacando al mismo, tiempo la lengua. 
Yo tomé el gesto por donde más quemaba, y ba- 
rrunté muy mal del asunto. 

. A'las dos horas poco más o menos, tornaron a 


: sabrir la «puerta, y eritró el escribano a leerme la 
Sentencia. No se me condenaba nada más que a * 


morir en garrote vil si bien en atención a qué 
Jugaba, con-mucha seguridad los recodos limpios, 
dejábase- a mi arbitrio señalar el día de la' éjecu- 


ción, .Porun :instante tuve el intento de aplazar. 


indefinidamente este día, juzgando que era muy 
Joven -pará, morir de.modo tan desastroso; mas 


+ Pronto revoqué mi. acuerdo por motivos de gdeli- - 


cadeza, y pedí se me ejecutara al día siguiente;- 
Hay que confesar que tengo un sueño muy digno. 

Una vez resuelto"que me'ejecutarían al dís si- 
guiente, la única idea que se apoderó de mí fué 
-la de morir con serenidad y:+entereza; y en efecto, 


. “demostré, al decir de todos los que me rodeaban, -. 
Un gran carácter durante las horas de la capilla.* * 
Comí y dormí tranquilamente, y pasé algunos. . 


ratos departiendo con los redactores de La Co- 
. rrespondencia. De vez en cuando procuraba ver- 
ter alguna frase bonita para que éstos la repro- 
¿Ayiesen en su diario” y las gentes admirásen mi 
valor... A TN . 

Llegó por fin el instante terrible de emprender 
la marcha hacia la "muerte, y yo la emprendí con 
la mayor sangre fría, En aquel momento lo que 
me embargó fué un gran sentimiento de ver-. 
glúenza, y recuerdo. que 'exclamé apretándome 
«contra el sacerdote” que marchaba a mi lado: 

, “¡Ah, por Dios, que no me vean, que no me 
vean!” Hasta el instante de salir de la cárcel, 
no se me Ocurrió que.iba:a hallarme frente a una 
muchedumbre de espectadores, y que algunos. 
millares de ojos se iríán a clavar sobre mi rostro 
¿con expresión de burla y desprecio. “Este pensa- 
.miéntó hizo flaquear mi valor; me aterraba infi- 
nitamente más que da perspectiva, del cadalso. 
Sentía dentro de mí.fuerzas bastantes para mirar” 
a la muerte cara alcara, y; al mismo tiempo me: 
contemplabá incapaz pof entero de soportar la 
“vista de un «público (Mrioso y hostil. 
Congojado y muertó de vergiienza salí por la 


+ puerta de. la cárcel entre: uh grupo de curas, sol- 


DE MUERTE 


cios, se hallaban perfectamente cerrados. Los cu- 
ras, soldados y carceleros, después de pasear la 
vista por el ámbito de la calle, mirábanse unos 
a otros con acentuada expresión de asombro. El 
único objeto que hería la vista en medio de esta 
soledad era el carruaje miserable y fatídico que 
me esperaba. Antes de entrar miré al cielo, Apa- 
recía cubierto por un leve manto de nubes, tan 
leve, que no conseguía velarlo por entero, seme- 
jante auna colcha de encaje con fondo azul. El 
sol, asomando su ardiente pupila por los agu- 
jeros de esta celosía de nubes, era fl único cu- 
rioso que nos observaba. y 

El carruaje marchaba lentamente. Yo, sin aten- 
der a las exhortaciones del clérigo que iba a mi 
lado, asomaba la cabeza por la ventanilla explo- 
rando con los ojos la calle, las puertas y los bal- 
cones de las casas. Nada, ni un ser humano pa- 
recía. AlNá en las afueras de la población, distin- 
guf dos niños que corrían sofocados hacia la 
puerta de una casa, desde la cual su madre les 
llamaba a gritos. Cuando pasamos por delante 
de esta casa, la madre y los hijos habían desapa- 
recido. Un poco más allá tropezamos con un 
hombre que llevaba un saco cargado sobre la 
espalda, el cual, asf que nos percibió, dió la 
vuelta y echó a andar apresuradamente por una 
calle lateral, perdiéndose muy pronto de vista. 

Llegamos, por último, a la vista del patíbulo 
situado en medio de un extenso campo: Allí fué 
mucho mayor mi sorpresa. Ni en torno del patí- 
bulo, ni en toda la tierra que alcanzaban los 
ojos, se veía tampoco una figura humana. Subí 
las escaleras del tablado, deteniéndome a cada 
instante para mirar alrededor, pues no acertaba 
a comprender lo que era aquello. El cielo pre- 
sentaba un aspecto distinto. Su manto de nubes 
era más espeso; la vaporosa túnica de encaje 
había sido reemplazada por una cortina gris que 
cerraba herméticamente tota la bóveda celeste; 
el sol ya no tenía celosía por donde mirarnos, La 
llanura triste y oscura en que reposa Madrid 
exhalaba un vapor transparente que concluía por 
aproximar la línea vaga y fina que cierra el ho- 
rizonte. Los objetos ofrecífanse indecisos y tem- 
blorosos, como si hubieran perdido sus contor- 
nos, y la luz se filtraba con trabajo por aquel 
cielo de algodón para sumirse luego en la tierra 
negra y húmeda. Respirábase en este ambiente 
espeso, que no hería apenas ruido alguno, cierta 
calma; pero. una calma «qe oprimía en vez de 
refrescar el corazón. 

Volví los ojos hacia la ciudad. La luz parecía 
que resbalaba sobre ella sin penetrarla. Sus mil 
torrecillas no tenían fuerza para romper entera» 
mente la atmósfera opaca que las envolvía. Mi- 
rando más y más, observé que lentamente iban 
elevándose desde su seno hacia el firmamento 
un número infinito de pequeñas columnas: de 
humo, las cuales al extenderse en el aire se 
abrazaban, y juntas subían a engrosar el ya 
tupido velo que ocultaba al sol. Aquellas colum-= 
nas de humo me hicieron pensar en los hogares 


«que debajo de ellas había, y todo lo comprendí 


en un instante. En torno de aquellos hogares 
humeantes moraban muchos seres que no hábían 
tenido la.curiosidad perversa de bajar a la calle 


« para verme pasar, y que ahora tampoco rodea- 


ban el patíbulo para verme morir. Me sentí pro- 
fundamente conmovido. La gratitud penetró en 
mi corazón como*una luz del cielo, como un bál- 
samo dulcísimo, «y perdí por completo los pocos 


“deseós que me ligaban a la vida, “Gracias, pueblo 
.de Madrid, exclamé dirigiéndome a la ciudad: 


gracias,” pueblo, generoso y culto, por no haber 


“veñido a gozar.con el espectáculo de mi muerte 
«ignominiosa. ¡Qué hubieras ganado presenciando 


lá suprema agonía de un infeliz! En este angus- 
tioso y, solemne instante no has querido ennegre- 
cer. aún más mi situación, con la vergilenza y el 
oprobio+ Tú naciste para algo más que para ser 
ayudante del verdugo. Si hubieses llegado hasta 
aquí, si hubieses contemplado con refinada cruel- 
dad mi vergenzosa muerte, yo te juro que al 
tornar a casa no serían tan serenas tus miradas 
como lo son ahora, ni el beso de la hija o de la 


¿esposa te sabría tan dulce. Mi agonía te hubiera 


quitado el sosiego, te hubiera envenenado el 
alma por algunas horas. Tú has sabido vencer 
esa feroz y brutal curiosidad que pudiera im- 
pulsarte a presenciar mi muerte, porque has adi- 
Vinado que degradándome a mí, te degradabas 


- 2, ti mismo. Has sido Ánisericordioso y humano, 


y has respetado tu propio corazón. ¡Gracias, 


_noble pueblo, gracias, y que el Dios de los cielos 


te pague tu bueriá obra!” 

“Un torrente de lágrimas salió de mis ojos al 
protunciar estas palabras: un torrente de lágri- 
mas dulces, como son siempre las del agradecÍ- 
miento. Después, más sereno y animoso, sentéme 
en el fatal banquillo, y seguí contemplando la 
ciudad, que empezaba a romper las brumas que 


dados y carceleros. No quise levantar la vista del” ¿Ja ¿envolvían para recibir de nuevo las caricias 


. “suelo, porque: temía. desfallecer; mas el silencio . 


pavoroso y extraordinario que observé en. torno 

mío incitóme a alzár los ojos. ¡Qué:sorpresá: y 

áné, véftura! Ea: cale, estaba desierta. Fuera del 

cortejo que mé todeaba, ni úuna-sola figura.huma-. 

na veíase cerca ni lejos. Los balcones y ventanas 

de las casas, así como las puertas de los comer- 
1 . 


-del sol Una máno ruda sujetó por un instante 
mi cabeza; un lienzo cubrió mis ojos; sentí mu= 


cha-apretura en la garganta, y... desperté. 

El “cuello de la camisa me estaba apretando 
de un modo extraordinario. No hice más que 
soltar el botón y quedé otra vez profundamente 
dormido. 


él Zézyar 


UNA OFENSA. UNA VENGANZA. 
EL CODICIOSO Y LA CHANZA 


Mendo Méndez a Moncada 
le pegó una bofetada. 


DAS 


AA 


Moncada jura venganza 


cuando un cepo a ver alcanza. 


Con el cepo al pobre Mexdo 
prepara castigo horrendo, 


On e 


A e 


Y de Mendo con la amada 


se va riendo Moncada, 


IAN ALREDEDOR TERA E 
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Corre don Eleodoro Por burlar a un codicioso 


hace esta chanza, ingenioso. 


con un supuesto tesoro. 


Y el castigo merecido 
leva el granuja atrevido, 


Avanza el tipo de marras 
y ala bolsa echa las garras, 


A 
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"Tanto las señoras favorecidas con un cutis fino 
y delicado, como las menos afortunadas que tie- 
men una tez basta o defectuosa, están en la mis- 
ma mecesidad de usar constantemente el 


POLVO GRASEOSO 


porque con este excelente producto de hermo- 

seamiento facial, las primeras podrán aumentar. 
los naturales atractivos, idealizando los rasgoz 

físicos; y las segundas lograrán ir perfeccio- 

nando y corrigiendo los defectos de la piel, has- 

ta presentar un cutis notablemente embellecido 

por la beneficiosa acción de aquel eficaz artícu- 

lo de toilette. 


MENDEL y Cía. 


Guardia Vieja, 4439 Buenos Airez 
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Señorita 
Esther Isabel 
Pearson 


Fot. Frans van 
Riel. 
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VARIAS NOTAS DE LA METRÓPOLI 


Parte de los nume- 
rosos asistentes al 
banquete ofrecido 
al ex intendente 
municipal Sr, Can- 
tilo, por un grupo 
de caballerog de 
nuestra sociedad, 
comerciantes y 
miembros de las 
colectividades ex- 
tranjeras. 


Doña María Guerrero con algunas damas y el representante diplomático de España marqués de Amposta, en la recepción hecha en su honor y el 
de su esposo don Fernando Díaz de Mendoza, en el Club Español de esta capital., 


mn 


Concejales brasile- 
ños de Río de Ja- 
neiro, San Pablo y 
Santos que llega- 
ron a esta capital 
recientemente para 
devolver la visita 
de nuestros ediles, 
un grupo de los 
cuales log acompa- 
ñan en la presente 
fotografía. 


Equipo uruguayo de football que en el partido por el campeonato Cuadro de jugadores brasileños que contendió en forma brillante con 
sudamericano jugado contra los brasileños obtuvo una buena victoria sus competidores los uruguayos en el partido efectuado el domingo 
por dos goals a uno, de sus contrincantes. 23 de octubre, 
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EN LA EXPOSICIÓN CENTENARIO DE DURAZNO (R. O.) 


Señoritas de Frugoni visitando lag dependencias de 
la exposición pecuaria que se celebra en Durazno. 


| 
| 
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Señoritas de Pons, de Bidegaray y Rodríguez de Echeverry. Señoritas y niñas de Arcagnes y Alonso, 


Fots. Adami. 
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gigantes Aspecto fantástico de la bahía de Río de Janeiro durante el último temporal. 


Fots. Bippus. 


$ Fogar , 


Ara 
INFORMACIONES Sl 
» ,) - ye Er E e 3 e y y 4 y f Á A E 
comitiva que hizo una excursión el día que fué inaugurado el camino a la Cumbre. Punto inicial de la nueva e im- 
: portante vía de comunicación, 
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Asistentes a la recepción habida en el Club Español después de oficiado el tedéum 
en celebración del día 12 de octubre consagrado como día de la raza en toda la 
América española. 


Tucumán 


Antigua capilla de Cantumba que tiene 352 años de existen- 
cia y se halla en uno de los parajes por donde pasa el camino 
a la Cumbre. 


E, YE 


Algunos de los concurrentes al te danzante que tuvo lugar en la Escuela Profe- 
sional de Mujeres patrocinado por una comisión de señoritas de la buena sociedad 
de esta capital. 


Señoritas que asistieron al te danzante que la Asociación de Demostración hecha en la universidad por una comisión de estudiantes de ésta en 
Damas francesas efectuó en los salones del Club Francés el honor de sus colegas de Santa Fe, que se encuentran aquí. 
16 de octubre, con carácter benéfico. 


Fots. Arena, Martín y Martín. 
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POBRES 


NIÑOS 


por C. MUZIO SAENZ-PEÑA 


POBRES 


t AMOS a ocuparnos de los po- 
breg niños pobres, que de 
los pobres niños ricos todo 
el mundo se ocupa. 

Buenos Aires, a la cual 
una conocida escritora yan. 
qui llamara el ““paraísó de 
los hombres, como queriendo 
sintetizar en esta frase la 
libertad—excesiva según el 
eriterio femenino norteame- 
ricano—de que aquí goza el 
sexo feo, Buenos Aires, de- 
cíamos, €s también el pa- 
raíso de los grandes y el 
infierno de los enicos; y al 
hablar de chicos nos refe- 
rimos a los niños, a logs po- 
bres niños pobres, 

Ser niño en Buenos Aires, y serlo pobre por 
añadidura, significa estar abandonado de la ma- 
no de Dios, que en estos complicados asuntos 
terrenaleg no es, ni más ni menos, que la mano 


de los poderes públicos; mano que mucho se 
extiende y alcanza poco, que mucho abarca y 
nada aprieta, a no ser el ya estrujado bolsillo 
del contribuyente. Los niños de Buenos Aires, 
por ser niños y por ser pobres, no tienen donde 
jugar; y el juego, en los chicos, es una nece- 
sidad y no un vicio, como en los grandes. 

Esta ciudad nuestra ha progresado en forma 
admirable, en lo que se refiere a diversiones de 
grandes. Los teatros se han multiplicado, los ci- 
mematógrafos han superado, en número, a los sa- 
loneg de lustrar, que en un tiempo existían de 
a dos por cuadra. Las gentes se lustran menos, 
pero creen ilustrarse más acudiendo a los bió- 
grafos, y vaya un lustre por el otro, Pero los ni- 
ños se aburren y se desesperan cada día más. De 
todas partes los desalojan, porque son chicos o 
porque són pobres, 

Hace algunos años no se conocían ““pelou- 
ses??, mi ““parterres”?, mi “fields”? Tampoco 
existían esos modernísimos cajones de arena, ni 


columpios mecánicos, ni lustrosos “*tobbogan”” de 
imponente declive. Log muchachos de entonces, 
por cayas diversiones no velaba tan afanosamen. 
te la Intendencia, mo tenían tales aparatos como 
log que hoy se exhiben en algunas plazas; pero 
eran los dueños y señores de los ¡jardines públi- 
eos, de los atrio de las iglesias, y, especialmen- 
te, de los ““huecos””, que en esa época abunda- 
ban, aun en el corazón mismo de la ciudad. Tiem- 
pos felices aquellos en que no había niños ricos 
ni niños pobres, y si los había log mismos niños 
lo ignoraban, El hijo del doctor y el del alma- 
cenero jugaban jumtos, juntos hacían toda clase 
de diabluras y ¿juntos recibían reprimendas y 
palizas, 


Haber nacido antes del 90, aunque pobre, es 


una garantía de haber gozado de los placeres 
sencillos e inofensivos que brinda la miñez. Los 
niños que vinieron después no podrían decir lo 
mismo; ni lo podrían asegurar los que en la 
actualidad compone la población infantil de 
Buenos Aires. 


El uso de los **parterres”?, “*pelouses”? y de 


cuanto prado artificial con que nuestros ediles 
han modernizado la ciudad, no se extiende hasta 
los niños pobres, El guardián de plaza, celoso 
funcionario puesto por la Mnnicipalidad para 
cuidar de que no se gaste el asiento de los bancos, 
que no se marchite el césped, ni se rocen los árbo- 
les, es un ser jleno de prejuicios sociales. Un pan- 
talón andrajoso o un par de pies descalzos son, 
para él, ginónimos de atorrante, El inconmovible 
guardián igmora que el atorrantismo, que es vi- 
cio condenable en las personas mayores, resulta 
casi una virtud en los niños, como que los aleja 
de toda actividad, especialmente de la que se 
despliega haciendy travesuras. 


Los pobres niños pobres no tienen adonde ir 
, 


cuando corridos por el calor, o por la estrechez 
del lugar, abardonan el suciy cuarto del conven- 
tillo. Las iglesias han cerrado con altas verjas el 
refugio apacible de sus atrios; los ““huecos”?, 
entre cuyos montones de escombros, trozos de la. 
tas, arcos de barril y charcos de agua, solían li- 
brarse descomunales batallas de barrio, se han 
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ido llenando de enormes casas, que robaron a los 
niños un pedazo de tierra y les ocultaron un 
trozo de cielo, ¡Pobres los niñog pobres, que mo 
tienen donde jugar! 

En las grandes ciudades de Europa y de Es- 
tadog Unidos, las autoridades se ham ingeniado 
de alguna manera para que sus poblaciones in- 
fantiles tengan donde jugar, En Nueva York, 
periódicamente, suelen clausurarse algunas calles 
de los barrios pobres, para que los niños jueguen 
en ellas. Así sustituye la Municipaldad neo- 
yorquina la falta de parqueg o de ¡jardines de 
infantes, que tanto abundan en ciertas urbes 
europeas. 

Pero ¿y los niños porteños, dónde juegan? No 
podemos ereer que los chicos de Buenos Aires 
sean todos aquellos que vemos en la Recoleta, en 
Palermo y en Belgrano, puleramente vestidos, 
jugando sobre el césped, bajo la vigilante mi- 
rada de la mamá o de la “£nurse?”, Aquellos que 
no tienen *“*nurse?? y que son como si no tuvie- 
ram mamá, porque ésta se quedó en casa, y está 
en la fábrica, trabajando; Tos que hechizados 
por un promisorio retazo de cielo azul, que co- 
mo un flamante remiendo se destaca por sobre 
la policromía de la ropa 
tendida a secar en el patio 
del conventillo, abandonan 
las piezas sórdidas y salen 
a la calle a estirar sus 
miembros, a llenar de aire 
menos viciado sus pulmo- 
nes, a reir y a gritar con 
toda la fuerza que imprime 
a esos actos la inquieta 
ansia del vivir. ¿Dónde 
juegan? ¿Dónde están, que 
no se leg ve? ¿Resultará, 
acaso, que los pobres niños 
pobres de Buenos Aires, fal- 
tos de toda atención y de 
toda protección, han perdi- 
do las ganas de jugar? 


Ilust. de Díaz. 
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Grupo de jóvenes que asistieron a la fiesta ceiebrada en casa de los Niñas concurrentes a la fiesta realizada en la residencia de los esposos 
esposos Vásquez Varela - Pieri, dando lugar la reunión a expansiones Carvallido - Vanrell, transcurriendo la reunión en medio de simpática 
de franca alegría y de juveniles entusiasmos. camaradería, 


nl 
E 
La niña Lily Granotich, rodeada de un grupo de amiguitos que El presidente de la República, doctor Baltasar Brum, y otras personas, después 
fueron a presentarle sus saludos y sus buenos deseos con del almuerzo campestre realizado en el campamento de estudiantes de ingeniería. 
motivo de celebrar aquélla su cumpleaños. > vs - e 
e 
Los delegados al Congreso Médico, saliendo de la Facultad de Medicina, Los congresales asistiendo a una conferencia en la Maternidad en la 
después de haber recorrido las vastas dependencias de la institución que se disertó sobre tópicos interesantes. 
; universitaria, 
Fots. Adami. Ah 
pu 
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ACTUALIDADES VARIAS DE INTERÉS 
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Rivadavia (Mendoza) 


Comisión de dámas 
mendocinas, que 
bajo el patrocinio 
de la Sociedad Es- 
pañola de Socorros 
Mutuos, organizó a 

ri 


| 
Sesión inaugural del Tercer Congreso de Sociedades Populares de Educación, que se celebró en el local de la Facultad de Medicina. 
E 
| 
J 


beneficio de la Cruz 
Roja Española, 
una kermesse que 
alcanzó un gran 
éxito social y eco- 
nómico. 
1% 
Lia abre: Men dio za: 
ER 
p A . 
Damas que el día de la Raza efectuaron una colecta, repartiendo esca- Durante los discursos, en el acto de la colocación de la piedra funda- 
rapelas, con motivo de la colocación de la piedra fundamental del edi- mental para la nueva escuela **Cervantes”*, reconstruida por la colec- 
ficio para la escuela Cervantes. tividad española, en uno de los lugares más castigados por el último 
e o tl rs terremoto. 
Fots. Louzán, Rendón y Villalón. ] 
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La escalinata y el salón de baile del Club 
Español durante la fiesta con que se cele- 
bró en dicha institución la fiesta de la raza. 


[de] 


casa del fundador de dicha institución cultural el 26 de septiembre de 1921, en Buenos Aires. 
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Algunos de los distinguidos asistentes a las carreras que la colonia inglesa efectúa amualmente en hipódromo propio 
en esta localidad. 


Pa————— AIRE o 


Señoras, señoritas y caballeros de la comisión protectora de la ““Biblioteca América”, establecida en Santiago de Compostela, reunidos en 
Fots. Martín y Francisco. 
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Ethel Clayton, en una escena culminante de la película de ambiente histórico 
**Los pecados de Rozanne'' 


Betty Blythe, q a A NS Eyra, bailarina 

interpretando el e, e Pm bl nl que actúa en los 

papel de reina | teatros neoyor- 

de Saba, crea- : ¡ ill lo: ás ' quinos, en ASA 

ción que le va. ' as A dai de sus origina. 

liera un gran » bl A Ñ A h les danzas. 
éxito . . , a ci 


Josefina Díaz de Artigas, inteligente actriz que Paquita Alcántara, de la compañía Betty Blythe, en otra de sus celebradas inter- 
actúa en el teatro Cervantes. Guerrero-Díaz de Mendoza. pretaciones, 
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Elegante vestido para comida, modelo Grupo de 
**Tris**, con sobrefalda de tul »: *“mannequins FAS 
vivants””, 
luciendo unas 
preciosas 
toilettes para 
el verano. 


/4 4) Rico vestido de sarao guarnecido con 
ud finísimos adornos, 


"e eres 


1D, 
A, 


**Frivole””, bonito modelo para la tarde, cuyo prin Especial A ies”” 

y y t , Cu A para *“garden parties'' es este vestido de 

cipal adorno consiste en los fruncidos horizontales primaveral encanto, creado por una célebre casa de 
de la pollera modas parisiense 
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PALERMO 


Pasaa la temporada, no quedan más 

que los recuerdos y — el cansancio. 
Las prolongadas veladas, las comidas a 
deshoras y los múltiples esfuerzos a que 
obligan la vída social, han mermado 
sensiblemente su vitalidad. — En este esta- 
do la MALTA PALERMO resulta 
efícacisima. Sus propiedades alimenticias 
y tónicas enríquecen la sangre, fortífican 
el sistema nervioso, vigorizan todo el 
organismo. Es una bebida. de mesa muy 
agradable al paladar, que estimula el 
apetito activando la digestión y tfavo- 
reciendo la asimilación. Sus virtudes son 
más apreciadas de día en día.— ' 


— EN TODOS LOS ALMACENES DEL PAÍS — 


CERVECERÍA PALERMO S. A. - BUENOS AIRES. 
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tos de la rei- 
na de Rumania 


Para hacer la felicidad 
de las esposas 


La reina de Rumania, *“la más 
hermosa mujer de Europa””, que 
ha subido aliar los cuidados de la 
realeza con log goces estéticos del 
arte, da a las esposas que deseen 
ser felices en gu vida matrimonial 
los siguientes nueve consejos: 

1. Nunea comiences una disputa; 
pero si se suscita una, 'a pesar de 
tus esfuerzos, no cedas hasta no 
haber dicho la última palabra. 

2, Recuerda que eres la esposa 
de un hombre y no de un ser supe- 


“rior; esto te permitirá pasar por 


encima muchas debilidades. 


3.2 No le pidas dinero a tu cs- 


poso muy seguido, Trata de sacar 
lo suficiente al comenzar la sema- 
na para que dure el tiempo seña- 
lado, 

4, Si e] corazón de tu marido es 
muy elástico, olvida este detalle 
por algún tiempo y acuérdate de 
que tienes estómago, Aliméntalo 
bien, y regresará a tu lado. 


5." De vez en cenando, pero no: 


muy seguido, y especialmente en 
asuntos de escasa importancia, dé- 
jalo que salga con la suya, Esto 
lo agradará y a ti no te“hará daño. 


6, Lee los diariog minuciosamen. 


te y con atención. No leas sola- 


mente Jos acontecimientos de so- 
ciedad. A tu marido le agradará 
comentar contigo los sucesos de la 
política y de la vida diaria, 

7.2 No importa cuán enojada es- 
tés, ni cuán justificado sea tu rez 
sentimiento; jamás le digas a tu 
marido palabras que hagan daño. 

8.2 Insinfale de vez en cuando 
que es un marido atento y leal. 


Poro, al mismo tiempo, dále lx en-. 


tender que eres humano y que ta 
corazón también puede flaquear. 

- 9, Si tu marido es activo e in- 
teligente, pórtate bien con él; sí 
es timido y lento, pórtate como una 
amiga y consejera. 
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Los nueve pun- 
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“en la actualidad, pero 


¿DESDE CUÁNDO SE FUMA 2 


Según y. conforme 
“(lo que?> “se fume, 
podrá ser contestada 
la pregunta, Sabido 
es que el tabaco fué 
traído por los espa- 
ñoles a América y 
lievado a Francia por 
Nicot, diplomático 
francés. Desde enton- 
tes, podemos decir 
que se popularizó el 
vicio de quemar ta- 
baco. Pero esto, que 
es lo único que sabu 
el vulgo de las gen- 
bes, ha sido echado a 
un lado por los ar- 
gueólogos—esog bue- 
mos “señores que mo 
sabrán la mitad o 
más de lo que pasa 


que han huroneado'en 
la vida: delos antepasados de todos 
los pueblos;—estos buenos señores 
descubrieron hace va rato, ejem- 
plares de instrumentos utilizadog 
para *“fumar??, pipas, que €s el 
nombre por el que se les conoce, 
en diversos terrenos, lo que CoM= 
prueba, sin lugar a la menor duda, 
que hubo. en tiempos pretéritos 
quienes se dedicaban al adormeci- 
miento menta] aspirando el humo 
producido por **tabaco”? o plantas 
similares, 
Collirgwood Bruce, 
en un estudio acerca 
de la muralla romana 


Una de las pipas de hierro encon- 
tradas en Suiza. 


de Adriano, da cuenta de haber en- . 


contrado junto a ella pipas que 
pertenecían a la época romana, Ex- 
cavaciones practicadas junto a las 
murallas, también .romanas, de la 
Torre de Londres y de Northum- 


berland, tonfirmaron que los ro-. 
manos usaron pipas, En Alemania * 
y en Holanda, se han encontrado 


también pipas de igual época y 


de las de los bárbaros, ; 


El suizo M. Quiquérez, en las es: 
corias de fundiciones prehistóricas, 
ha encontrado una porción de pi- 
pas de hierro, de técnica muy ade. 
lantada. 


En Holanda, en los ““terpen”? o . 


tumbas prehistóricas se hallaron 


pipas de barro intactas, conserva- 
das actualmente en la colección de 


Mr. Watteville, 


En el monumento funerario de 
Donogh O*Brien, Rey de' Thomond, 


en la abadía de Corcumare, (Irlan- 
da), hay una estatua yacente que 
tiene en la boca una pipa pequeña. 


De igual forma es la pipa que 


tiene un modillón del siglo xr, 
existente en la iglosia de Huber- 


Pipa romana. (Museo del 
Louvre.) brer: 


El modillon del siglo xi, 


a las setenta Y tres que forman el 


ville (Norte de Fran- 
cia), 

Respecto la España, 
allá por 1276, en un 
poema compuesto so- 
bre la conquista de 
Valencia por el rey 
Jaime. ¡1, escribe vel 
catalán Mosén Fa- 
““Dícese que el 
espliego tiene la pro- 
piedad de ahuyenta: 
a] sueño y de dar via- 
lor a quien lo fuma 
(a qui en fum lo 
pren, a quien lo toma 
en humo), porque qui- 
ta la humedad del ce- 
rébro,?? : 

Dos siglos antes de 
Cristobal Colón, se 
encuentra en los anña- 
leg de la dinastía de 
log Yuen, en China, 
descrita la costumbre de fumar; lo 
que pone en duda la versión tenida 
por cierta de ser los españoles los 
que trajeron el tabaco al Nuevo 
Mundo, ya que está generalmente 
admitido, que en los tiempos pre- 
históricos, los mongoles llegaron al 
continente americano, 

De lo dicho se desprende que 
desde tiempos remotísimos, ya los 
hombres fumaban. Resta estable- 
cer, cosa muy difícil por cierto, 
qué es lo que fumaban los prime- 
ros fumadores. 

Se cree que la mayoría fuma 
tabaco, pero no se puede asegurar 
a punto. fijo, Millones .y millones 
de asiáticos y africanos fuman la 
corteza de sauce, raíces “de diver- 


sas plantas, hongos” venenosos, se- 4 


rrín de distintas clases de madera, 


juncos, opio,” cáñamo. Entre - la 


gente refinada, “se -fuña hojas de 


rosa, de nogal, de remolacha, de 
té y hasta espliego, según: dice “el 
citado poeta catalán, De donde re- 
“sulta que, e, único positivo: Tes. 


Pipa prehistórica hallada em Ho- 


lemda, igual a la moderna,” - 


pecto al difundido ““vicio?”, es que. 
e] hombre fuma desde hace miles 4 


de miles de años, y que... 
fumar —Nicotína, 


se dejg 


Casas eléctricas pueden llamarse 


pueblito que una gran fábrica de 
electricidad de Inglaterra ha cons- 
truído en sus terreños. En estas ca- 
sas, la calefacción, alumbrado, ven- 


tilación, lavado y todas las necesi- | 


dades del menaje se Puces mor: la 
electricidad. 
“Una serie de enchufes y aparatos 


“ hacen' que pueda súprimirse mil 


molestias de la vida y que la dueña 
de la casa apenas tenga que otu- 
parse:sino de poner en marcha las 
llaves que hacen funcionar la coci- 
na, el lavado, la calefacción, “etc.” 


“producción de la fábrica hasta .em- 
<plear más de 1900 obreros experi- 
-mentados. 


- “por. un proceso patentado que los hace 


de rozamiento, reduciendo así al míni-- 


de altura y 1O cms. de diámetro en la es- 
"eras *:Su caja es niquelada, su llamada 


Los otros miembros de la familia West- *, 


—significa durabilidad 


UENOS Días, Modelo A, es 
| el decano de los despertadores 
Westclox. Ya lleva más de treinta 
años de servicio y sus ventas han 
contribuído mucho a aumentar la 


| Todos los relojes Westclox son cons- 
truídos según el famoso principio de 
construcción Westclox. Los piñones y 
'ruedas ge retienen en su pesicion correcta 


funcionar con la menor cantidad posible 
mum el desgaste de la máquina y ele- 


vando al máximum la duración del reloj. 
Buenos Diás, Modelo A, tiene 15 cms, 


continua, sin intermisiones. Un buen 
despertador de precio módico. ai 


_clox son mencionados más dde E e 
venta en todas partes. pao, got 


WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILL., E. U. A. 


Fabricantes de Westelox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jack o'Lantern, Buenos Dias (Modelos A, C,D, y El El Vigia. 


DE LOS  JACINTOS. 


QUIOSCO 


1 sultán del país del ensueño tenía 
un solo hijo, cuya belleza no igua- 
laba ni el más puro claro de lu- 
na. Llamábanle-*“Rocío de Ma- 
yo?”, y el anciano padre se exta- 
siaba contemplando la hermosura 

del sehahzada, que así se les denomina a los 

príncipes herederos en los reinos orientales. 

Cuando el príncipe tenía veinte años, murió 
el sultán, y tanto quería ““Rocío de Mayo”? al 
padishah, su padre, que nada le consolaba de su 
muerte. Así, pues, decidió emprender, un largo 
viaje, en compañía del primer ministro del reino, 

Montando briosos caballos, con arneses de 

plata salpicados de rubíes, zafiros, esmeraldas y 

turquesas, emprendieron la marcha “Rocío de 


(Cuento para niños) 


por Natalio PLAZA 


Tiene este relato el sencillo encanto de 
los cuentos amenos de príncipes y hadas, 
aque transportan a las imaginaciones in- 
fantiles a los países de leyenda, donde 
todo es ensueño, y se desconocen las mise- 
rias e infelicidades de la vida que nos 


rodea. 


de diez metros de estatura, vestida con una lar- 


al ver al príncipe, tomóle una mano y dijo muy 
contrariada: TEBA ya 

—¿No has visto mi sortija, la del inimitable 
rubí hecho de rayos de sol? 

El príncipe que había vuelto la piedra hacia 
la palma de su mano, repuso: 

—No la tengo; pero a: cambio de tu amor mo 
siento capaz de buscarla, aunque fueso en el cen- 
tro de la tierra. 

—Búscala y te amaré como no amé nunca— 
respondió la bella, 

El príncipe so fué a casa de la madre de los 
gnomos, 

—¿Qué haré? 

—Vamos a volver al quioseo; allí te he de dar 
los pendientes de la princesa Topacio. 


Mayo'* y su lalá—que así se titulan allí los 'ga túnica color escarlata. e Y aconteció como con la sortija, solamente que 3 
primeros ministros—hacia el reino de lo des- Muy sorprendida al oir que el príncipe la lla- esta vez los pendientes se los guardó “*Rocío de á 
conocido. maba ““madre??”, volvióse y preguntó: Mayo?” en el turbante. E 

Al cabo de algunos días de camino llegaron a -—¿Quién tiene la osadía de llegar hasta aquí? Al tercer día, el príncipe ocultaba un valioso q 
un bello paraje, situado en una extensa llanura, Temblando de pies a cabeza, ““Rocío de Ma- brazalete de la eruel Topacio. E 
Un bosque de tamarindos y naranjos en flor, yo”? contestó: E As 5 z Los cuarenta gnomos salieron en busca de las E 
que se iniciaba en aquel lugar, les brindaba re- —Perdóname, señora; pero moriría de amor si Joyas de su ama, la Cual, furiosa, llamó a la Z 
poso, y mil argentados arroyos, sus frescas y No m2 permitieras admirar a la bella prineesa Madre de yus servidores, 
cristalinas corrientes. E Topacio, que guardan tus hijos en el *“Quiosco Llena de ira le dijo: 2 

El príncipe dijo a su ministro: de los Jacintos?”. z —Me han robado mis mejores alhajas. A 

—¡Qué encantado retiro! Aquí permanecere- La madre de los gnomos replicó: il qué quieres? Por aquí no vuela ni una Ñ 
mos hasta que sienta alivio 4 mi gran pesar. —La princesa Topacio es de una hermosura Mariposa, ni eruza caravana alguna, Ñ 


Y encendieron sus pipas, dispuestos a pasar 
la noche, que ya comenzaba a extender sobre la 
tierra su aterciopelado manto de azul y bri- 
llantes. > 

Sumidos en profundas meditaciones estaban, 
cuando los melodiosos trinos de los ruiseñores en 
celo inundaron las auras de arpegios sublimes. 

Tanto alivio sintió .en su alma el ¡joven pa- 
dishah, que decidió penetrar en la umbría, bajo 
los encajes que la luz de la luna formaba al 
filtrarse por entre las ramas del bosque. 

Apenas habría dado unos cuantos pasos, vol. 
vióse a su ministro y le dijo: 4 
¿«—¡Por Alá el Magnífico! Quiero construir un 
lindo quiosco en medio de la floresta que pisa- 
mos, para habitar en él durante los estíos. 
Cuando estas palabras pronunciaba ““Ro- 
cío de Mayo??, vieron a un viejecito que, 
con un junco en la mano, se dirigía hacia 
allos. GE 

El príncipe, después de saludarle, pre- 


deslumbradora; en la tierra no encontraría ri-- 


val. Pero no quieras conocerla: todos cuantos la 
vieron han muerto heridos de eruel amor. 

Nuevamente '“*Rocío de Mayo?” imploró: 

—Déjame conocerla, señora. 

Había tal acento de candor en las palabras 
del sehahzada, que la madre de los gnomos con- 
sintió, y se encaminó con”él hacia el ““Quiosco 
de los Jacintos??. 

Cuando llegaron a la mansión de la princesa, 
los guomos dormían profundamente, Topacio 
dormía también en dulce sueño. E 

La madre de los genios del bosque tocó con 
la yema dde sus dedos los párpados de la princesa, 
y ésta despertó. 

—¿Qué quieres?—preguntó, 


—Pero un joven ha llegado hasta mí. 
—¡Insensata!l—replicó la anciana,—eso lindo 
schahzada posee más piedras preciosas que las 
necesarias para empedrar tus reinos. 
Y, dicho esto, dejó a la princesa con la pala- 
bra en la boca, 
. “Rocío de mayo?” fué en su busca. 
—¿Qué quieres de mí? , 
—Que me dejes dar un beso a la princesa 
Y, como siempre, condujo la madre de 1os 
gnomos a su protegido hasta el *“Quiosco de los 
Jacintos”?, l 
Topacio, eruelmente atormentada por su pér- 
dida, no dormía. 
ns cuando vió al príncipe, le preguntó fu- 
—¿Qué haces aquí? 
—Teo amo—contestó éste—y soy tuyo. 
Sé. lo que te ocurre y pongo atu disposi- 
ción todos mis tesoros. : : 
—Para nada los quiero—replicó la"prin- 


guntó: : cosa.—Unicamente daría mi vida POr lag EE 
—¿ Quién eres, y .adónde vas? £ _JOyas que me robaron, Ma [AS y 3 
- —No sé quién soy, y vengo de aquí cerca, del —Entonces—dijo el príncipe—llama a E 
“Quiosco de los Jacintos”'—respondió el vie-, Pe proa mándales que transpor- 3 
: jecito. . : 2% 'en los tesoros «le mi reino hasta 4Gguí 
a —¿Y quién habita ese quiosco?—volvió a pre- te, prometo, quo hallarás lo que a 
untar “¿Rocío de-Mayo”?. AS sías. - ; É 
* —La princesa Topacio. También estos ia Topacio llamó a sus gnomos deshojan- 
nos son de su patrimonio. Tres días al año hu- » do una rosa de te, y cuando éstos Aparo. 
“bita en ellos; cuarenta gnomos la sirven de Cus- ñ _Cieron, ordenó cruelmente: 
- fodia. ¿Cómo te atreves a internarte en sus Ñ —¡Matad a este desconocido! ¡El sabe 
dominios? Oye mi advertencia y abandona quién mo robó mis alhéjad! nes 
esto lugar; tu permanencia en él puede ap” bs Los gnomos se abalanzaron sobre **Ro- 
acarrearte la muerte, díjole el anciano. Pe cío, de Mayo”?; «pero'en el acto apareció 
-— Excitóso la curiosidad del príncipe, y , su anciana protectora y exclamó: 
sintió vivos deseos de conocer a la prince- —¡Orgullosa, doncella, quién eres tú 
* sa Topacio. para resistirte al amor puro y sublime? y 
El anciano lo adivinó y repuso: Mira bien a-este príncipe. ¿Crees que es 
—Lo siento por ti; no obstante he do exista belleza mayor ni más dulces en- 
conducir tus pasos hacia el quiosco de cantos? pe 
tus deseos. ' 2, Y al decir esto, el príncipe **Rocío de 
+ Y observó el viejecito que el schah- Mayo?”, puesto de rodillas, mostraba el ani- 
zada era hermoso, tan hermoso Co- llo, los pendientes y el brazalete de la bella 
mo la princesa Topacio, a la cual + Topacio. a 3 
go parecía como media manzana Se > ¿Esta no pudo resistir a tales palabras, y, E 
' asemeja a su otra mitad. AS Mena de pasión, se arrojó en brazos del amoroso 
Y, prendado de su candor, añadió mancebo. a 
él anciano: Cuarenta águilas, cerniéndose sobre el azul e 
* —Príncipe, al otro lado de aque- 3 majestuoso del cielo, aparecieron presurosas. Es 
Ha montaña azul que marca el hori- —¿Sueñas —.. Llevaba cada' una un collar de diamantes, y o 
' zonte vive la madre de los gnomos replicó la mas, en sus patas, brazaletes de deslumbrantes: to- 
del bosque que guardan a la bella, dre, E pacios, ] ee 
Ne y pídele su proteceión rogán- AL, Za Los gnomos, con orden riguroso, fueron mon- Ae 
dole que te permita ver a la prin- . Entonces, dió tando sobro las majestuosas Aves, y éstas par- Eo $ 4 
gosa Topacio. -., la anciana al tieron raudas hacia el roino de **Rocío de Ma- A 
Y, dicho”éstó, tocó el auciano el príicipe, ¿*Ro- .. yo?”, con,objeto de transportar hasta el ““Quios- O 0 
hielo con sw -juneg y, desapareció. cío de Mayo' Lo de los Jacintos”” las cuantiosas riquezas que E 
/ El príncipe siguió el consejo del desco- , ana sortija, que el afortunado príncipe poseía. ] 
hocido, y llegó en pocas horas a la cima tenía engastado «un, hermo- ¡De este modo, el orgullo de la princesa Topa- se 
de la montaña azul. so Tubí, y le difB: —.. cio quedó abatido ante el irresistible ímpetu del 
Y AMí, sobre la azotea de un minarete —En cuanto la princesa advierta ta ¿mor verdadero y más tarde, cuando conoció to- > 
de su palacio de nácar y turquesas, la 'Y - presencia, vuelve la piedra del anillo da la bondad de su esposo, el constante príncipe OS 
madre de los gnomos entrelazaba las A para adentro; que se. oculte bajo. tu  **Rocío de Mayo””; se consideró feliz y dichosa, AE 
enredaderas cuajadas de campanillas que $ dedo. ; A: ES +. .* reinando en el país del ensueño, donde no existe ee 
adornaban su: estancia en primavera, : Y, dicho esto, desapareció. La prin- — la «mentira, mi la. maldad, ui lo feo, mi el y 
—Yra una matrona gigantesca, do más cesa Topacio miró:.en torno Suy0, y, espanto... : 
4 Ñ . y EN 
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_ pletar su desarrollo 


El PBegar 


LA CRIA DE ANGUILAS 


El gobierno inglés acaba de to- 
mar serias medidas para fomentar 
la cría úe la anguila. Esto podría 
parecer una cosa baladí, sin impor- 
tancia, pero está muy lejos de ser- 
lo. La ería de la anguila puede lle- 
gar a constituir una base de rique- 
za, y en muchas naciones se le da 
una importancia de que no podemos 
tener idea en la nuestra, donde ge- 
neralmente se mira con la mayor 
indiferencia las cuestiones de pisci- 
cultura, como si el producto de 
nuestras aguas dulces no tuviese 
un valor económico enorme. 

Hoy ya no es un, secreto para 
nadie que las anguilas bajan a des- 
ovar al mar en el otoño, llegando 
algunas de ellas en esta emigración 


“periódica hasta las islas Bermudas, 


ni que las crías, vulgarmente lla- 
madas angulas, vienen del mar a 
los. ríos en la pri- 
mavera, para com- 


en las aguas dulces; 
pero estos hechos 
no fueron bien co- 
nocidos hasta hace 
unos treinta años, 
cuando en la esta- 
ción de biología ma- 
rina de Roscoff, en 
la costa de Bretaña, 
se pescaron algunos 
pececillos pe q ueñi- 
tos y transparentes, 
que venían desig- 
nándose por los na- 
turalistas con el 
nombre de leptocé- 
falos, y al cabo de 
algún tiempo de te- 


Cogiendo angulas en el Severn para llevarlas a los 
viveros, 


nerlos en el acuario se les vió trans- . 


formarse en angulas, y más tarde 
en hermosas anguilas, Desue que 
se conoció la verdad sobre el origen 
de las anguilas y sobre sus viajes 
al mar, en algunas naciones empe- 
zÓ a ponerse en práctica la cría in- 
tensiva de estos peces, relativamen- 
te raros en nuestros mercados 
cuando debieran ser en ellos abun- 
dantes, y por tanto baratos. En Di- 
namarca, la cría de anguilas pro- 
duce anualmente dos millones y 
medio de francos. Los alemanes, 
hace unos doce años, obtuvieror 
de Inglaterra el privilegio de la 
pesca de la angula en el río Se- 
vern, donde estos pececillos son 
muy abundañtes; pero no querían 
las angulas para freirlas y comér- 
selas bebiendo cerveza, sino para 
Nlevárselas a Alemania, soltarlas en 
sus ríos y en sus lagos y obtener 
asf abundantísima pesca de angui- 
las. 

Este privilegio terminó, natural- 
mente, al estallar la guerra euro- 
pea, y ahora el gobierno británico 
ha pensado que, mejor que vender 
las angulas a los extranjeros, es 
criarlas en Inglaterra, vendiéndose- 
las a los particulares que quieran 
eriarlas y lucrarse luego vendiendo 
las anguilas ya crecidas. Los ingle= 
ses, dicho sea de paso, son un pue- 
blo que come mucha anguila, Por 
término medio, consume Inglaterra 
siete mil toneladas de anguilas al 
año, y. de esta cantidad antes de la 


guerra se importaban de Holanda 
cinco mil quinientas toneladas. No 
hay verdaderamente razón para es- 
ta importación cuando el país pue- 
de producirlas. 

El ministerio de agricultura y pes- 
ca de Inglaterra posee grandes vive- 
ros de angulas junto al río Severn, y 
desde allí las remite a todo el que 
desea comprarlas. Los diminutos 
pececillos se envían en cajas espe- 
ciales, colocados en una especie de 
bandejas superpuestas, sobre las 
cuales se pone un poco de hielo en- 
vuelto en huata húmeda. Cuando 
la huata se seta durante el viaje, 
empieza a derretirse el hielo, y de 
este modo se mantiene a las angu- 
las con humedad suficiente para 
unos pocos días. 

La cría de anguila es muy lucra- 
tiva, porque estos peces pueden vi- 


Un pescador de an- 
guilas del río Se- 
vern. Entre sus ape- 
ros figura una lin. 
terna, porque la ho- 
ra más propicia pa- 
ra la pesca de la an- 
guila es el anochecer 


vir en cualquier cla- 
se de agua dulce, 
sea corriente oO es- 
fancada, y no re- 
quieren alimenta- 
ción artificial, a me- 
nos que se quiera 
criar muchas en un 
espacio muy redu- 
cido. 

A los cinco años 
son completamente 
adultas, midiendo 
entonces las hem- 
bras, que: son siempre mayores que 
los machos, unos sesenta centíme- 
tros. Si se las deja vivir más tiem- 
po, y en sitio donde no puedan irse 
al mar, adquieren un tamaño ex- 
traordinario. Se ha llegado a obte- 
ner ejemplares de metro y medio 
de longitud y de diez kilos de peso. 

En la Edad Media constituían las 
anguilas saladas un importante ar- 


_ Vículo del comercio de Inglaterra, 


Holanda, Dinamarca y algunas co- 
marcas francesas. Se depositaban 
en barricas alternando las capas 
de anguilas divididas en trozos, 
después de fritos, escabechándolos. 
Generalmente se cuecen las angui- 
las pequeñas para comerlas en tor- 
tilla y también a la vinagreta, y el 
caldo se utiliza a veces para sopa. 
La piel de las anguilas es muy te- 
naz, y después de bañarla en aceite 
se emplea en diferentes usos, tanto 
que los tártaros substituyen con 
ellas los vidrios de las ventanas. 

En las lagunas de Comachio se 
expide este pescado vivo o prepa- 
rado después de muerto. Para el 
transporte de anguilas vivas a las 
provinciales meridionales de Italia 
se emplean unas barcas cerradas, 
especie de barcos viveros cuyas pa- 
redes son agujereadas y miden de 
trece a catorce metros de longitud 
y pueden contener de nueve mil a 
diez mil kilogramos de pesca. Las 
anguilas se conservan en barriles 
mucho tiempo, circunstancia que 
permitía enviarlas desde Comachio 
a Rusia. 


Ninón de I*Enclos 


fué una de las más hermosas mujeres de su tiempo 
y conservó sus encantos hasta la edad en que la 
enorme mayoría de las mujeres están ya resignadas 
a la fealdad definitiva. De las muchas pasiones 
que Ninón inspiró, una prendió en el corazón de 
un joven noble cuando ella tenía - 


más de setenta años!... 


Se han contado cosas curiosas acerca de los méto- 
dos que ella siguió para preservar su hermosura, y 
generalmente se admitía que era poseedora de 


un filtro mágico 


que aplicaba a su rostro diariamente, perpetuando 
así la rosada frescura de su tez. Nosotros, ahora, 
podemos suponer que ese filtro fuera sólo una pre- 
paración especial de . 


Cera 


tal como la cera pura mercolizada (pure mercolized 
wax) que usamos en nuestros días, la que aureoló 
de perpetua juventud la cara de Ninón. 

Tienen, pues, todas las mujeres que quieran tomar- 
se la leve molestia de hacer desaparecer el viejo 
cutis exterior, sin que se note y sin dolor, con el 
empleo de cera mercolizada, el risueño porvenir- de 


cuarenta años más de hermosura 
No pida cera pura; debe scr Cera Pura 
Mercolizada. La encontrará en todas las farma- 


cias, perfumerías y tiendas que expenden artículos 
de toilette en todo el mundo. 


Depurativo y Fortificante 


VINO: JARABE NOURRY 


(ODOTÁNICO 


Por su sabor agradable y su eficacia, el VINO 6 JARABE NOURAY 


reemplazan ventajosamente al aceite de higado de bacalao 


en todos los casos de debilidad' general. 
—— 


DE VENTA EN LAS FARMACIAS: Y DROGUERIAS 
COMAR Y Ci- PARIS 
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Anécdotas clásicas.—A algunos diputados de 
Samos que habían pronunciado un largo discur- 
50, pidiendo un préstamo de trigo, los lacedemo- 
nios respondieron: 

—Hemos olvidado el comienzo; y no hemos 
comprendido el final porque habíamos olvidado 
el principio. 


yo no he dicho: *“*¡4h!””. Yo he dicho: “*¡Oh!””, 

Talleyrand y Napoleón.—Napoleón, al que la 
insaciable venalidad de Talleyrand exasperaba, 
le ocultaba poco este descontento y le hacía es- 
cenas terribles, si bien la cólera imperial ehoca- 
ba siempre com la impasibilidad, con la imper- 


LOS 


A los tébanos, que sostenían 
pretenciones contrarias a las de 
los espartanos, éstos les dije- 
ron: 

—Necesitáis o menos altivez 
o más poderío. 


Viendo un-cuadro que repre- 
sentaba a los espartanos venel- 
dos por los atenienses, alguien 
dijo: 

—¡Qué valientes son los ate- 
nienses! 

A lo que repuso un espartano: 

—Sí, en pintura. 


Se castigaba a un hombre que 
repetía sin cesar: 

—Delinquí a pesar mío, 

—¡ Y bien! También se te eas- 
tiga a pesar tuyo. 


Un espartano oyendo a un 
orador más florido que sustan- 
cioso, dijo: 


EN LA CARCEL 


—Sabrá usted que aquí el trabajo 
es obligatorio, así que puede seguir 
el oficio que tenga, 

—Muchas gracias, señor director, 

—¿Qué profesión tenía usted? 

—Ayiador. 


turbable sangre fría del minis- 
tro. 

A cada nueva algazara, Ta- 
Meyrand decía irónicamente: 

—¡Qué lástima que un hombre 
tan grande esté tan mal edu- 
cado! 

Cierta vez, en las Tullerías, 
Napoleón, furioso de las intrigas 
sempiternas de Talleyrand — le 
preguntó bruscamente: 

—Se 0s supone muy rico, M. 
de Talleyrand, ¿cómo habéis he- 
cho vuestra fortuna? 

—Nada más sencillo, Majes- 
bad: compré muchos títulos de 
renta la víspera del 18 de Bru- 
mario y los vendí al día si- 
guiente, 

Más tarde, en Dresde, en 
1813, cuando Napoleón se sen- 
tía minado por su ex ministro 
—le dijo: . 

—Si yo faltase mañana a la 
Francia, vos, M. de Talleyrand, 
eréeis, sin duda, que ejerceríais 


—He aquí un hombre que sa- 
be dar trabajo a la lengua sin 
hacerle producir nada. 


Otro espartano, interrogado sobre un asunto, 
contestó: 

—NO0. 

—¡Mientes!—le replicó su interlocutor. 

—Ya ves cómo hablas sin necesidad, puesto 
que me interrogas sobre lo que sabes, 


De Taleyrand.—Joven, y en sus comienzos, 
Mr. de Talleyrand que no era todavía más que 
el modesto abate de Perigord, se encontraba 
sentado en la mesa presidida por la espiritual 
mariscala y duquesa de Luxemburgo. 

En, cierto momento, en que la dueña de casa 
expuso una opinión demasiado libre, su comen- 
sal lanzó una exclamación de sorpresa. La du- 
quesa, mirando fijamente al temerario—le pre- 
gunta severamente: A EN 

—Señor abate de Perigord, ¿por qué habéis 
dicho: *““¡Ah!”?? 

— Señora mariscala — reetificó Talleyrand— 


Los 'maestros del humorismo 
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1878 - 1885 pr 


CONTRA VEUILLOT 


No incluyo entre las desgracias la de ser 
injuriado por M. Luis Veuillot. Ha vaciado 
sobre mí el mismo depósito que sobre los 
más grandes escritores y las personas más 
honestas de nuestro siglo, lo que me hace 
suponer que valgo bastante. M. Veuillot es 
infalible como el que le paga; sus injurias 
no son lanzados al acaso, ni ha combatido 
munca más que lo bueno y lo justo. Las 
cabezas que él querría cortar poseen sicma 
pre algún valor, y si alguna vez el gobier= 
no le permite organierar alguna San Bar- 
tolomé, no matará ni a un bribón, ni a un 
hipócritas ni siquiera a algún imbécil. Yo 
me siento halagado al saber que me odia 
ese Marat evangélico... 

El talento de M. Vewillot se compone de 
intolerancia y de descaro. Si me. atreviese 
a emplear su estilo, diría que se compone 
de rabia y de grita, pero prefiero abando- 
narle esa manera de escribir en que reside 
toda su originalidad. Se ha elevado por 
encima de sus cómplices catequizando a 
las marquesas en la jerga de los lacayos, 
recopiando José de Maistre con la pluma 

' del padre Duchesne. Ps un Bossuet de la 
calle Mouffetard, un Juan Bautista de 
- cluaca, . . 


la presidencia de un consejo de 

regencia; pero 0s equivocáis, 
Que yo caigá gravemento enfermo y, antes de 
que yo muera, vos habréis muerto. 

Con sus mejores modales, mirando serenamen- 
te a la doble hilera de cortesanos presentes y' 
espectadores de la escena, el principe de Bene- 
vento contestó a esta amenaza: 

—Mis votos ardientes por la vida de Vuestra 
Majestad no necesitaban, señor, esta adverten- 
cia. 


O'ptimismo.—¿Gracias yo, de mi suerte? ¿Y 
por qué? te digo que no puedo pagar a mis 
acreedores, ¡y pretendes que esté satisfecho! 

—¡CUlaro! Debes dar gracias al cielo de no ser 
ninguno de tus acreedores, 


Lo que se ha dicho de la 
gastronomía.—Se necesitan 
cuatro hombres para hacer 
una ensalada: un pródigo 
para el aceite, un avaro 
para el vinagre, un disere- 
to para la sal y un loco 
para la pimienta. — Fran- 
gois Coppée, 


La vida del hombre sue- 
le ser demasiado breve pa- 
ra esperar que llegue a es- 
timar un gran vino, un ex- 
cclente aguardiente.—El 
caballero Fata. 


——, 


La pata es la mejor pre- 
sa de] pato. 

Esto siempre lo he oído 
decir a' personas que, ense- 
guida, se servían el ala.— 


iot. 
Henriot luz, — ¿Es.,.. 


Se preguntaba a Dióge- 
nes 3 qué hora se debía - 
ceomer, y respondió: > 

—Si se es rico, cuando se quiere; si se es po- 
bre, cenando se puede, 


—— 


Amor apasionado.—Mariquita, sabe usted que 
la amo desde hace años, ¿quicre usted ser mi 
esposa ? 

—¡Pero si ya le dije que no, la semana pasada! 

—¡ Ah! pero, ¿fué usted? 


Tnevitable.—Lo que me parece indigno, imper- 
donable, es que te hayas dejado besar por eso 
inglés, la. otra noche. 

—No pude impedirlo, 
dE or. qué? 

'orque no sé inglés, 


MOMENTO CRITICO 


El caballero, cuya esposa está por dar a 
un varón? 

La nurse. — No, señor,.es el carbonero que 
viene a cobrar la cuenta, 


> , El Técgar 
DEMÁS 


La viruela en el interior.—¿Por qué llegas tar- 
de a la escuela? 

—Señorita, porque tengo un hermano enfer- 
mo de viruela, 

—Pues te vas inmediatamente a tu casa y no 
vuelves hasta que tu hermanito esté bien. 

Pasan algunos momentos, 

—¿Qué quieres decir tú, Juanito? 

—+Era, señorita, para decirle que el hermano 
enfermo de viruela de ese miño está eu Buenos 
Aires, hace un año, 


A 


De la buena vida conyugal.—¡Este carnicero 
es imposible! ¿Has visto alguna vez un bife peor 
que el que está en mi plato? 

—Sí; el que tú acabas de servirme. 


La vida actual.—La mucama presentándole los 
mellizos reción nacidos al dueño de casa: 

—Ya do ve usted, señor: hoy día, todo resulta 
doble que antes. 


— 


Amor que todo lo puede.—Por usted, Susanita, 
me iría al fin del mundo. ¿Qué me contesta? ; 
— Adiós. 


Consejo.—Las jóvenes no deben gritar, cuando 
alguien las besa, porque podrían oirlas, 


Lo que se ha dicho de varias cosas.—El éxito 
es el producto de tres factores: el talento, el 
trabajo... y la suerte.—Valtour. 


Preferimos los bienes de los demás, quienes, 
a su vez, prefieren los nuestros. 


Las personas astutas tienen la habilidad de 
parecer ingenuas, y las ingenuas tiemen la tor- 
peza de querer parecer astutas. 


Siempra hay algo de más en todos los países: 
son los habitantes.—Alfonso Karr. 


Todos maeemos con un capital de locura; fe- 
lices los que lo gastau al por menor, durante su 
juvertud.—Cherbwiez. 


Mañana, es el diminutivo de la esperanza.— 
. Miguel Corday. 


El título degrada; el 
puesto embrutece, los ho- 
.nores deshonran.—Gustavi 
Flaubert, y 


Unicamente los briboneg 
son modestos.—Goethe, 


Lo que siempre me ha 
perjudicado, es que siem- 
pre he despreciado a los 
que no estimaba.—Montes- 

” quien, » $ 


La exageración es la 
mentira, €s la mentira de 
lws personas honradas.— 
José de Maistre, 


— 


Lo que se ha dicho de la 
salud y del escepticismo.— 
La salud depende más de 
las precauciones que de los 
médicos. —Bossuet. 


Los médicos trabajan sin, cesar en conservar 
nuestra salud y Jos cocineros en destruirla; pero 
éstos son los que mejor consiguen su cometido, 
—Diderot, ES 


— 


Una vieja marquesa filósofa y amiga de Hel- 
vecio, en sus buenos tiempos, recibió en su úl- 
tima enfermedad la visita de un sacerdote que 
deseaba prepararla a bien morir. S 

—¿Es muy necesario? —respondió.—Porque yo 
veo que todo el muudo lo consigue sin difienltad 
de primera intención. 

—Adiós, amigo—le dijo, apretándole la mamo 
—voy a ver si Dios gaua en ser tratado de esr- 
ea.—Anatole Prance, 


Lust. de A. B. €. y Jugend. 
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Para las damas 
*“«Cómo ge blanquea el cutis?” 


He aquí un procedimiento rápido 
y seguro para blanquear la epider- 
mis tostada por el sol durante las 
excursiones o la temporada bal- 
nearia. 

Por la noche, báñese la piel con 
solución de bicarbonato de sodio 
(una cucharada por litro de agua 
tibia) e inmediatamente fricciónese 
la epidermis con extracto de coco 
que se adquiere en buenas farma- 
cias como Stabile y Meoli, Dentone, 
Domínguez y Rosendo, Gibson, etc. 

El extracto de coco elimina rápi- 
damente cualquier defecto de la 
piel, blanqueándola y rejuvenecién- 
dola en dos o tres días, gracias a 
un fermento oxidante que contiene 
el coco muy tierno y desprende OxÍ- 
geno dentro de los poros. 

No debe confundirse esta crema 
indicada especialmente para el cu- 
tis con el Aceite de coco Brillodol, 
tan en boga para embellecer el 
cabello, 


¿SUFRE DE CASPA? 
¿Tiene canas o pierde 
el cabello? Use 
LOCION WEISS 
preparación científica, 
que fortifica las raíces 
capilares y produce un 
nueyo y fuerte creci- 
miento en el color pri- 
mitivo. Solicite pros: 
pectos a 


ALFREDO T. THOMSEN 


Chacabuco, 439 
Buenos Aires. 


ACEITE de COCO BRILLODOL 


PARA EL CABELLO 
Deliciosa espuma Exquisito perfume 
Frasco $ 2.— 


Farmacias: Stabile y Meoli, Dentone, 


Dominguez y Rosendo, Gibson. 


E aloe en el tocador 


de toda dama elegante. 


F. Wolíí £ Sohn 


Karlsruhe (Alemania 
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FOIS 50 LAWS 


“bre; es más, 


CURIOSIDADES 


UN ANIMAL QUE SE VISTE.—El Goc- 
tor Palei, en su “Teología natural”, 
dice que sólo los hombres nacen 
desnudos y que son los únicos que 
se visten; pero esta aseveración es 


errónea. La “tinea” o polilla, no so-.. 


lamente se viste con una especie 
de traje que se fabrica con los 
mismos materiales que el hombre 
(lana o pelo), sino que empieza .a 
hacer su vestido tan pronto como 
nace, sin necesidad de la dirección 
de ningún sastre que le ayude en 
su trabajo. 

Como este insecto crece, necesita 
agrandar su traje, cosa que hace 
añadiendo un nuevo anillo de lana 
o pelo a cada extremo de aquél, y 
metiendo una pieza intermediaria a 
todo lo largo para ensancharlo. 

Otro animal que se viste, o por 
lo menos se tapa, es el orangután, 
que por la noche se tapa con hojas 
que une, de cualquier manera, con 
fibras vegetales. 

* * * 


BALSA BARATA.—Remar, además de 
una diversión agradable, es un ejer- 
cicio sano y que nuestros lectores 
que veranean cerca de algún río 
pueden practicar sin hacer gasto 
alguno construyéndose ellos mis- 
mos una balsa tan sencilla como la 
que se ve en nuestro grabado. 


Navegando en una balsa rústica, 


Un par de maderos de unos cua- 
tro metros unidos por otros más 
pequeños elavaldos o sujetados con 
espigas de madera y otro más grue- 
so en el centro que también sirve 
de s.siento. Unas ramas bifurcadas 
hacen de toletes, y la sencilla em- 
barcación queda terminada. 

$ $ 


¿POR QUÉ NO COMEN LIEBRE?—Hay 
un pueblo en el sur de Africa, los 
namacuas, que jamás comen lie- 
basta que un indivi- 
duo se caliente las manos ante un 
fuego en donde se ha asado una 
liebre, para que tenga que purifi- 
carse antes de que pueda volyer a 
tratarse con los de su tribu. 

El odio, el horror que los nama- 
cuas muestran por las liebres y los 
conejos lo explica la leyenda si- 
guiente: 

Parece ser que en tiempos remo- 
tos, cuando el hombre fué'creado, 
la liebre no tenía el labio partido. 
La. luna envió una/'liebre al re- 
cién creado para que le notificase 
el siguiente mensaje: “Como yo he 
muerto y he vuelto a nacer, tú mo- 
rirás y nacerás de nuevo”. 

La liebre se equivócó y' dió el 

recado equivocado, en esta forma: 
“Como yo he muerto y no he vuel- 
to a nacer, tú morirás para no na- 
cer de nuevo”. 
* Encolerizóse la luna por esta tor- 
peza y le tiró un palo a la cabeza 
que le partió el labio; la liebre 
echó a correr. 

Desde entonces la liebre tiene el 
labio hendido y siempre huye, A 
consecuencia de esto, los namacuas 
no comen liebre. 

** $ 
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FANATISMO POR GUTENBERG. — Los 
siameses tienen una veneración in- 
nata por los impresos. Prueba de 
ello es que en una antigua ley sia- 
mesa se encuentra el siguiente pre- 
cepto: 

“Al que golpeare a alguno con un 
libro de papel blanco, se le casti- 
gará como si hubiese golpeado con 
la mano; pero si el golpe se dió 
con un libro impreso, será doble la 
pena e idéntica « la que los jueces 
sentencian para el que haya he- 
cho uso violento de un bastón. 


Surtido completo en calzado para 


Señoras, Hombres y Niños 


MARIPOSAS FALSIFICADAS.—Ya no se 
tontentan con darnos anilina en vez 
de vino y habas tostadas en vez de 
café. La pasión -adulteratoria es in- 
saciable y se ingenia para dar ori- 
ginales pruebas de progreso. 

En Londres han comenzado a pa- 
sar de vitrina en vitrina de los na- 


Agencia exclusiva del 


Calzado “Borcon' 


““Summum de Calidad”. 


recientemente recibidas 


Precios muy bajos 


Vean el surtido que dispone- 
mos visitando nuestro salón de 


turalistas unas lindísimas maripo- 
sas que no son más que lepidópte- 
ros ordinarios, a cuyas alas, con 
agua de goma, se adhiere polvillo 
de pintura al pastel. Por tal proce- 
dimiento se han obtenido las espe- 
cies más raras, explotando la afi- 
ción de no pocos coleccionistas. 


a 


ventas, 


Hará Vd. una buena 
compra, 


Esmeralda esq. Rivadavia - Buenos Aires 


Unión Telef, 4148, Avenida 


El salón de la casa, es el JABÓN FLORA DE 
LOS ANDES, por su pureza y su eficacia está 


conceptuado como uno de los mejores para el hogar. 


Para la toilette. 
El tocador 


Extraordinario como preservativo en 


El baño 


la higiene de la piel. 


De perfume delicioso. 


En venta: Droguería de la ESTRELLA Ltda. Defensa 215, sus 
secciones v toda buena farmacia. 
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«Ningun remedio hasta hoy empleado para comBatir 


EUMATISMO GoT oso 


ha dado TA 11 RS que pue 


LICOR »:. D' LAVILLE 


Es el remedio más seguro y empleado desde más de media 
elglo contra la GOTA con un éxito Jamás desmentigos, 


VENTA EN LAS BUENAS FARMACIAS 


y en Casa de los Sres COMAR de C**, 20, Rue des Fossés-St-Jarques, PARIS, - 4508 
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LOS 


Así MNamamos a los animales cuya alimentación 
favorece el desarrollo de Jas cosechas, por supri- 
mir insectos nocivos para las sementeras. 

Entre los mamíferos, practican esta limpieza 
de los campos agrícolas, el “murciólago?”, el 
““erizo?”, la ““musaraña?” y el ““topo”?. ; 

Los batracios tienen sus representantes en la 
““rana?? y el ““sapo””, infatigables destructores 


E] murciélago, 


de insectos cuyo valor conocen los campesinos 
que no muestran hacia ellos repugnancia ni des- 
precio, a pesar del aspecto desagradable con que 
les obsequiara la naturaleza. 

Es quizá entre las aves donde abundan ma- 
yormente los comedores de insectos y de rato- 
nes, constante amenaza de las semillas y tallos 
tiermos, La ““lechuza?? devoradora de ratonci- 
tos; la cigieña que persigue a las *“culebras””, 
el *“carpintero??, la “*golondrina”? y en gene- 
ral los pájaros som otros tantos auxiliares del 
hombre dedicado a cultivar la tierra. 

Daremos algunos detalles sobre estos animales 
tan- útiles como abundantes. 

El murciélago.—Quiróptero pequeño y anima- 
“lívoro, tiene los molares puntiagudos, hocico cor- 
to, el segundo dedo de la mano Sin uña y más 
0 menos ligado al tercero, y el borde de la oreja 
abierto por abajo, insertándose sobre la eabeza 
en dos puntos separados una de otra; sus orejas 


Un erizo en sus dos fases. 


son gramdes y membranosas, con un antitrago 
en la base del borde externo desarrollado en ló- 
bulo, separado de dicho borde por tina escotadu- 
ra más o menos profunda y, a menudo, el trago 
grande con lobulillo saliente de la base; narices 
a veces rodeadas de exerecencias cutáneas y ojos 
muy pequeños, 

Son animales nocturnos que cazan gran canti- 
dad de insectos; algunas especies comen frutas y 
otras, como el ““vampiro??, chupan sangre. 

La luz del sol les hace mucho daño: por esta 
razón duermen, durante el día, cubriendo la cabe- 
za con sus grandes alas. 

Poseen un finísimo sentido del tacto, para com- 
pensar la mala vista. Se ha observado que, mur- 
ciélagos ciegos, volaban en una habitación ce- 
rrada y atravesada por numerosos hilos, sin to- 
car ninguno de ellos ni tropezar con las “paredes. 

Pasan el invierno dormidos en cuevas o rin- 
cones obseuros; con frecuencia se alojan en los 
techos de edificios antiguos, de donde salen con 
log primeros calores, 

En la isla de la Trinidad interviene un murcié- 
lago en la polinización de leguminosas por la re- 
busca de insectos florícolas. 

Algunos murciélagos huyen del frío practican- 
do emigraciones a la manera de las aves, 

Vuelan en los, comienzos de la noche o en el 
erepúsculo, descansan a hora muy avanzada para 
emprender de nuevo la caza all amanecer. 


Topo saliendo de la topera para dar caza a un 
gusano, 


escolares 


DEL 


PALOTES 


Temas 


ALIADOS 


por la Srta. 


Suelen ser perseguidos por las aves de rapiña 
«de las cuales escapan con gran habilidad; son 
muy ágiles para trepar, aunque extremadamente 
torpes al andar. - 

El erizo.—De pequeña talla este insectívoro se 
distingue por tener el cuerpo cubierto de púas. 
La cabeza es corta, el hocico puntiagudo, las ore- 
jas y los ojos no muy grandes, las patas cortas 
y robustas, las uñas fuertes, la cola algo más 
corta que la cabeza y cubierta de pelo. 

Cada mandíbula tiene seis incisivos, de los cua- 
les los dos del cemtro son más largos que los 
demás; carecen de caninos, 

Poco: se fía el erizo de su magnífica defensa, 
pues a pesar de la dotación de púas que le hacen 
temible a los demás animales, manifiesta gran 
timidez. A] menor asomo de peligro, arrolla su 
cuerpo, escondiendo la cabeza y las patas, que- 
«lando bajo el aspecto de una gran pelota erizada 
de' pincros. 

Tienem estas púas 
unos tres centíme- 
tros de largo, presen- 
tando blanquecinas 
las afiladas puntas. 

Generalmente se li. 
bra del ataque de sus 
enemigos sin mayor 
esfuerzo, mantenien- 
do rígidas sus armas 
naturales. Hay, sin 
embargo, dos, encar- 
nizados perseguido- 
res del erizo que sue- 
len burlar esa trin- 
chera temible: son el buho y el zorro. 

Le persiguen durante mucho rato hasta con- 
seguir separar la bola y rompiendo toda resis- 
tencia devorar al medroso animalito. 

- Con frecuencia suele domesticarse con el fin 
de limpiar la casa de cucarachas, otros bichos y 
aún de ratones, pero su constante vagar noctur- 
no y un particular olor almizclado que despido 
su cuerpo hacen mo- ) 

lesta su presencia. 

Donde presta in- 
caleulable servicio es 
en los jardines, quin- 
tas y huertas. Basta 
la intervención da 
unos pocos erizos pa- 
ra mantener limpios 
los sembrados. 

Aprovechando la 
característica de su piel, los romanos la emplea- 
ron para cardar lana; de tan primitiva opera- 
ción surgió la idea para construir las modernas 
máquinas empleadas para abrir lana, que no son 
muy complicadas por cierto y en las cuales fá. 
“cilmente se reconoce el origen. 

La musaraña.—Tiene en su aspecto algo de ra. 
tón, pero la cola es más corta y el hocico se pro- 
longa formando una especie de trompa, 


Sapo. 


Golondrina. 


Un grupo de golondrinas, que tanto benefician 
al agricultor. 


Es um mamífero muy pequeño, una de cuyas 
variedades la constituye la *“musaraña etrusca?” 
que mide sólo tres centímetros de longitud con 
una cola de dog centímetros, 

Precisamente esta pequeñez de las musarañas 
ha ocasionado un sin fin de refranes y leyendas. 

Viven en el campo, en las grietas y paredes 
fiejas o entre las piedras, y como no salen de sa 
escondite sino cuando están seguras de que no 
las amenaza ningún peligro, pasan inadvertidas 
para el vulgo, 

Si se aventuran a penetrar en las casas sue- 
len ser cazadas por los gatos que las matan, sin 
nunca comerlas, “quizá porque les repugne cierto 
olorcillo desagradable despedido por el anima- 
lejo. 

De aquí deduce el campesino supergticioso que 
la musaraña es peligrosísima, que su mordedura 


es mortal para 'los 
animales y afirma 
con toda seriedad 
que más le vale 'al 
hombre encontrarse 
con una víbora que 
con este pequeño 
monstruo, 

Como es tan difí- 
cil dar con ellas, por 


la razón antes ex- Gorrión, el bohemio de 108 
puesta, supone que pájaros, pero no por esto 
basta ver una musa- deja de contribuir en be- 
Taña para caer gra-  neficio del agricultor. 
vemente enfermo, cu- 

rando de esta enfermedad original con un solo 
remedio; por la influencia de una rama de árbol 
en cuyo tronco se haya sepultado una musaraña 
viva, 

'Podas estas calumnias no tienen más razón de 
ser que la ignorancia, como sucede siempre que 
de supersticiones se trate. 

1] pobre animalito es de los más inofensivos; 
se alimenta de lombrices e insectos, principal- 
mente coleópteros y ortópteros, cuyos gruesos 
élitros quebranta fácilmente con sus dientecitos 
armados de puntas cor- 
tantes, Eu medio de ca- 
da mandíbula tiene dos 
incisivos en forma de 
garfio y lo bastante 
grandes para impedir 
que la boca se cierre por 
completo, tales, que pa- 
recen hechos expresa- 
mente para rasgar y per- 
forar, 

A pesar de su reduci- 
do tamaño son animales 
muy voraces, Destruyen 
diariamente un número 
considerable de insectos 
y aún la especie lilipu- 
tiense designada con el 
nombre de ““etrusca??, 
devora una extraordina. 
ria camtidad de ellos. 
Son por-eso útiles a la 
agricultura, pese a la injusticia del hombre em- 
peñado en hacerla odiosa con fábulas y cuentos, 
sin otro fundamento que su desconocimiento de 
la musaraña. : 

El topo.—Ha sido este animal muy discutido, 
siendo colocado a veces entre los ““enemigos del 
agricultor””, debido a las cuevas que abre subte- 
rráneamente y al levantamiento de terrenos que 
producen sus construcciones, 

Pero ha prevalecido la idea de sus defensores 
que le colocan entre los ““auxiliares del sembra- 
dor?” por da constante destrucción que hace de 
gusanos y larvas de insectos, 

Tieme la longitud aproximada de un centíme- 
tro y medio, cuerpo cilíndrico, rechoncho, cola 
corta, pelaje negruzco, suave y tupido; el hocico 
afilado y los ojos pequeños casi ocultos poz el 
pelo. Las patas son cortas, anchas y robustas, 
con cinco dedos armados de fuertes uñas que le 
sirven para socavar la tierra y abrir las galerías 
donde vive. 

Construye su habitación o ““bopera”” en sitios 
poco accesibles, generalmente al pie de un muro. 


El pájaro carpintero 
cuyo nido forma en 
el hueco de un árbol, 
resultando una obra 
maestra, 


La lechuza, que siendo una de las aves más re- 
pugnantes, presta grandes servicios al agricultor, 


Procede ¿construir la apertura de una galería, 
dejando una especie de chimenea para salir al 
exterior, ; 


(Continúa en la siguiente página.) 
y Aia 
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Los aliados del agricultor 


(Continuación de la 
página anterior) 


Luego fabrica la casa rodeándo- 
la de conductos circulares y con 
la tierra sacada hace una pared 
resistente, para proteger la entra- 
da, Tapiza la habitación con hier- 
bas y las paredes de tierra apiso- 
nada.ofrecen gran seguridad. 

De este nido, parten galerías ha. 
cia ol terreno de caza, situado a 
veces muy lejos. 

Como el topo vive siempre en la 
obscuridad, tiene el sentido de la 
vista muy rudimentario; pero, en 
cambio, están prodigiosamente des- 
arrolladog en este animal el tacto, 
el oído y el olfato, 

Goza de un insaciable apetito 
que le obliga a buscar alimento s'n 
descanso, lo cual 
aguza gu ingenio pa- 
ra explorar los sitios 
ricos en materiales de 
nutrición, 

La rana y el sapo. 
Abundan cerca de 
lag aguas y en luga- 
res húmedos, escon- 
diéndose en invierno 
bajo tierra, bastándo- 
legs entonces la respi- 
ración cutánea. Las 
extremidades anterio- 
reg terminan en cua- 
tro dedos y en cinco 


calumniado generalmente, ofrece gu 
concurso devorando el gorgojo del 
trigo y otros minúsculos asaltantes 
de semillas. 

La misión benéfica de los pája- 
ros mo se discute ya ni entre sus 
mág temibles detractores y hay 
quien asegura que los insectos *“ha- 
rían totalmente inhabitable la tie- 
rra para el hombre, diez años des- 
pués de la desaparición del último 
pájaro?”?, 

La lechuza.—También las aves 
nocturnas como el buho y la le- 
chuza son útiles para la destrue- 
ción de insectos y ratones. 

Quien haya tenido-ocasión de ver 
una lechucera se habrá sorprendi- 
do ante la cantidad 
de restos de insectos 
que cubren la entra- 
da formanldo una cu- 
riosa alfombra de 
muchos colores, Son 
desperdicios de sus 
banquetes de escara- 
bajos y. otros visto- 
sos insectos que Cons. 
tituyen el alimento 
de estas rapaces, ca- 
zados durante:el vue- 
lo nocturno y condu- 
cidos a la guarida 
para ser tranquila- 


las posteriores, sien- El buho, que pertenece a mente comidos antes 
do perfectos nadado- la familia de las lechuzas, de ocultarse en sus 
Tes. y es de la misma utilidad. cuevas, 


Los. huevos de es- 
tos animales quedan abandonados 
en el agua, donde es fácil encon- 
trarlos bajo la apariencia de pe- 
queños corales, toscos, vistog a dis- 
tancia, debido al color de una subs, 
tancia aglutinante que los en- 
vuelve. 

Se distingue la rama por la es- 
beltez de su cuerpo y la variedad 
de la piel que ofrece bonitas tona- 
lidades de verde, 

Ambos batracios son formida- 
bles comilones de insectos, razón 
que los cataloga entre los amigos 
áel cultivador agrícola, 

La piel del sapo rezuma un lí- 
quido viscoso que ciertos autores 
dicen tiene propiedades venenosas. 
Por eso no hay peligro en tocar 
una rana, pero sí un sapo. 

Sabido es que, la carne de rana, 
comestible para el hombre, ocasio- 
na una gran persecución de las in- 
defensas nadadoras, Pero lejos está 
el peligro de verlag extinguir de- 
bido a la facilidad con que se mul- 
tiplican, : 

Los pájaros. —Nadie mejor que 
estas avecitas inquietas para prac- 
ticar una policía perfecta en los 
sembrados, 

AUí donde fracasan log insecti- 
cidas y preparaciones químicas em, 
pleadag con objeto de preservar 
las plantas de ciertos insectos que 
las dañan, vienen log pájaros a Su- 
plir esta insuficiencia. Son ellos, 
verdaderos conservadores de árbo- 
les, a tal punto que se los considera 
indispensable a la prosperidad de 
montes y selvas, 1 

Las golondrinas, por ejemplo, son 
irreemplazableg para limpiar un si- 
tio de moscas y mosquitos, 

La cereza tiene por enemigo a 
una mosquita que deposita sus lar- 
vas en el fruto y contra la cual no 
hay más remedio combativo que los 
pájaros, 

La enormidad de insectos que 
atacan a los frutales escapa a toda 
numeración, desde el **coquillo?” 
aue devora las yemas hasta los 
pulgones que invaden totalmente 
-al vegetal. Contra ellos sería muy 
desigual la lucha del hombre si no 
se viera ayudado por los pájaros. 
Hasta el simpático gorrión, tan 


Allí almacena tam- 
bién ratones y otros pequeños roe- 
doreg siempre perjudiciales, 

Su vuelo silencioso “y el grito 
plañidero que lanza al volar, han 
contribuido tal vez a tejer la mul- 
titud de supersticiones abrigadas 
sobre ella, 

En cambio, los antiguos, la con- 
sideraban el símbolo del estudio 
y la reflexión por su vida solita- 
ria y costumbres mocturnas. Era, 
entre ellos, la representación de la 
sabiduría y en tal concepte se gra- 
baban lechuzas en númerosas 1mo- 
nedas y medallas. 


Los cables gubmarinos.—La ope- 
ración de colocar los cables subma- 
rinos es más importante y difícil 
de lo que a primera vista parece, 
puesto que es preciso comenzar por 
estudiar de un modo escrupuloso el 
fondo del mar, para evitar al cable 
los peligros que un fondo 10c030, 
un vano o un valle del suelo, o los 
grandes peces, pueden hacer correr 
al cable. Cuando estos riesgos son 
absolutamente inevitables, hay que 
recubrir el cable con una armadu- 
ra fuerte que le preserve de ellos 
en cuanto sea posible. 

Profundidades, relieves, tempera. 
turas,. todos los accidentes y cir- 
eunstancias del lecho del mar, han 
de ser conocidos, y así se forman 
mapas y croquis que son de gran 
utilidad a la hora de las recompo- 
siciones. Los barcos que se dedican 
a tender o “repescar cables” para 
reparar averías en ellos son espe- 
ciales, de construcción idónea, pro- 
vistos de los aparatos indispensa- 
bles, como rodillos, tambores, po- 
leas, discos, frenos, suspensiones y 
demás máquinas auxiliares. Un.ca- 
ble se deposita en el fondo del mar 
con una velocidad de trece kilóme- 
tros por hora, y se verifica acom- 


- parado de corrientes eléctricas que 


permitan advertir en el acto cual- 
quier rotura o avería, circuitos 0 
aislamientos. Otra prueba es enviar 
telegramas a través de la sección 
colocada. ¿Los trozos más difíciles 
de colocar son los extremos al en- 
trar en tierra, o mejor al salir del 
agua, por tracción humana y muy 
cuidadosa, 

4 .o”» 


La mujer es como la sombra: si 
la perseguimos, huye, y nos persi- 
gue si la huimos.—CHAMFORT, 


El período crítico en 
la vida de una mujer lle- 
ga generalmente entre 
la edad de 45 y 55 años, 
y casi siempre se pre- 
senta acompañado de 
síntomas muy molestos, 
tales como nerviosidad, 
irritabilidad, melancolía, 
oleadas de calor que pro- 
ducen dolores de cabeza 
y mareos y también de 
una sensación de ahogo. 
Preserve su salud con 
gran cuidado, pues si se 
pasa este período con fe- 
, licidad, podrá gozarse de 
huena salud por muchos 
años. 

El Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham se 
adapta especialmente pa- 
ra ayudar a las mujeres 
en esta crisis, pues actúa como un restaurador que for- 
talece y entona el sistema y ayuda a la naturaleza. du- 
rante las largas semanas y meses que dura este período, 
Es un remedio preparado de hierbas y raíces medicinales 
y nó contiene- narcóticos O drogas dáñinas. 

Su merito está probado por cartas como la que sigue: 

Valparaíso, Chile, S. A. —*'Sufrí durante muchos años de 
menstruación ¡irregular y dolorosa y también de desarreglos en 
el estómago. Tomé el Corapuesto Vegetal y las Píldoras del Hí- 
gado de Lydia E. Pinkham y debido al alivio, que obtuve con 
estas medicines siempre las recomiendo a mis amigas. Puede 
usted dar publicidad a este testimonio''.—Paulina Fiores, Calle 
Cajilla 124, Valparaíso, Chile, S. A. 

Cartas como la anterior hacen que las mujeres prueben el 


Compuesto Vegetal 
De Lydia E. Pinkham 


" EYDÍA E. PINKHAM MEDICINE CO.. LYNN, MASS. 
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¿ QUÉ ES LO QUE NECESITAN - 
los DEBILITADOS, los FATIGADOS * 
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS? 
Un ANTISÉPTICO y un RECONSTITUYENTE 


Para casos tales, nada como la* 


"SOLUCIÓN PAUTAUBERGE | 


que en forma apropiada, reíme el antiséptico y el reconstituyente más 
- —. poderosos, la Greosota y el Clorhidrotostato de Cal. 


“Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas, le GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCRÓFULA: Armenta el 


apetito y las fuerzas, agota las secreciones y previene la j | 
St, TUBERCULOSIS V 
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Una eruda noche de julio en que 
«después de cenar una necesidad 
imperiosa me obligó a salir, me 
aconteció 'un caso “del que segura- 
mente ¡jamás me olvidaré, Desa- 
fiando el furor del viento y la 
lluvia bajo el inútil paraguas, 
avanzaba calle arriba a ras de las 
paredes de las casas. Eran aproxi- 
madamente las 23. De pronto, al 
pasar junto a una ventana a obs- 


H1ISTORIA 


DE 


A M OR 


por José M,: 


curag una voz dulee y vacilante 
mw detuvo. Plantado ¡junto a la 
ventana, bajo una rara emoción, 
no fuí capaz de articular una sola 
palabra. Y la voz dulee y temblo- 
rosa se dejó oir nuevamente: 
—Caballero, hágame un favor. 
Una mano cálida y también tem- 
blorosa asomó por entre las rejas 
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Al conmemorar el 


42 Aniversario 


de la memorable fecha en 
que el genial EDISON in- 
ventó la lamparita de luz 
incandescente, es honroso 
para el mago de la electri- 
cidad poder afirmar que: 


hoy se mantiene única y sin 
rival, debido a sus notables 
cualidades de Luminosidad, 
Duración, Resistencia y 
Economía. 


Exijala y se conver.cerd 


En venta en toda buena casa de 
Electricidad 


ye 


ONIS 


A ii ac A 


finas importadas, 


Famosas desde hace 60 años por sus gustos exquisitos. 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES 


IMportapores: J. F. MACADAM € Cía. - BaLcarce 302, Bonos ArreEs 


Rosario: Pozz1, Canarias € Cía., Santa Fe 1053 


Bahía Blanca: Murray € Cía., Chiclana 130 


BRAÑA 


de la ventana oprimiendo un sobre 
con la punta de los dedos: 

—Lo ruego que deposite esta 
carta en €] primer buzón que en- 
fuentre al paso, 

—Con mucho gusto, señorita. 

Tomé la carta y me la eché al 
bolsillo. A la luz tenue del foco de 
la calle quise ver el rostro a la 
joven que me suplicaba tan imespe- 
rado servicio, pero no pude colmar 
mi objeto. Tan tenue y medrosa 
era la luz de aquella bujía que allá 
arriba, en mitad de la calle, el 
viento sacudía, que hube de con- 
formarme con imaginármela a mi 
antojo; esto es: hermosa, disereta 
y Bnamorada... 

—Usted perdone, señor — conti- 
nuó, siempre con la voz temblorosa 
—pero es necesario que esa carta 
llegue mañana sin falta a su desti- 
DO... y yo no puedo salir a echar- 
la en un buzón... Me hará usted 
un gran bien, señor... 


que la echara en el primer buzón 
que encontrase. Pero que ya fuera 
que «volviera a preocuparme el 
asunto que me había arrancado a 
las dulzuras del hogar, o que hube 
do torturarme el magín buscando 
maneras de salvar los baches y es- 
currir el cuerpo a los rigores de 
la lluvia, el caso fué que me había 
olvidado de cumplir mi palabra. 
Pero Marta — mi esposa —no me 
creyó. No le pareció ciertamente 
extraordinario el caso; pero no de- 
jó de extrañarle: 

—Sí, sí; una magnífica escena 
de folletín... En fin, ¿qué pien- 
sas hacer ahora? 

—Echarla inmediatamente en 
un buzón por si aún puedo repa- 
rar el olvido, 

Marta se resistía a entregarme 
la carta. 

—Déjala; la echaré yo. 

Vi fulgir tal rayo de dAescon- 
fianza y de celos en sus ojos que 
hube de resignarmo, 

—Bien; pero échala en seguida, 


La historia de la desconocida me intrigó y preforí abrir la carta. 
—¿Estabas loca? : 
—¡Bath!... 


Había tanta ansiedad en el rue- 
go de la joven que le prometí for- 
malmente satisfacerla. 

—Confíe usted en mí, 

La saludé eeremonioso con un 
““buenas noches, señorita””, y ella 
me respondió no menos ceremo- 
niosa: 

—¡ Adiós, 
noches... 


caballero!... Buenas 


A la mañana siguiente, a punto 
de salir de mi casa para concu- 
rrir, como siempre, al empleo, mi 
esposa me detuvo con un grito: 

—Eduardo, espera. 

Y la vi asomar en la escalera 
portando una carta; una carta cu- 
ya sola vista debió hacerme pali- 
decer intensamente, 

—¿Qué te pasa? ¿Por qué te po- 
nes así? > 

Sin responderle eché a andar es- 
caleras arriba para arrebatarle la 
carta de la mano; pero ella me la 
negó oprimiéndola fuertemente so- 
bre su pecho: 

—No, no; no te la daré. Antes 
dime qué significa esta carta. 

Traté de exceusarme diciendo la 
verdad, que al pasar junto a una 
ventana a obscuras una joven_me 
la había entregado suplicándome 


Cuando regresé a mi casa por la 
noche, mi primera preocupación 
fué preguntarle, 

—¡Echaste la carta? 

Pero Marta no tuvo peros para 
responderme: 


—Pues no, no la he echado, Soy- 


muy curiosa y... ¡Perdóname!... 
La historia de la desconocida me 
intrigó y preferí abrir la carta. 

—¿Estabas loca? 

—Bah; por cierto que no tenía 
mayor importancia. Cuatro letras; 
una amenaza de melodrama cono 
para desternillarse de risa. 
rás... “Carlos; por la última vez 
te lo suplico. Ven mañana y sál- 
vame caballerosamente como te co- 
rresponde. Ven, ven. Si no vinie- 
ras... Ven, Carlos, por la virgen, 
por nuestro amor.?? 

Y echó a reir francamente, como 
si efectivamente aquella carta fue- 
se para ella la piedra de la risa... 
Y aquella «su risa sé me clavó en 
el corazón para mientras viva, por 
quer. 


Al otro día, a] pasar por aque- 
lla casa en que dos noches antes 
me entregaran la «arta, de. un 
carro bajaban un ataúd y unos 
candelabros... 


El barómetro en el cielo. — Lo 
mismo si está despejado que si hay 
mubes, es presagio de buen tiempo 
un cielo .sonrosado al ponerse el 
sol; pero indica viento y lluvia 
cuando aparece de color pálido y 
verdoso, Huvia nada más cuando 
tiene color rojo obscuro. 

El cielo encarnado por la maña- 
na indica mal tiempo o mucho vien= 
to con lluvia probable, y el cielo 


gris es presagio de buen tiempo, 

Cuando la atmósfera está tan 
transparente hacia el horizonte, que 
se puede ver con claridad los obje- 
tos que por la distancia no suelen 
descubrirse a simple vista, 0 apa- 
recen elevados por la refracción, es 
presagio de lluvia y de viento. 

Con estas indicaciones fácil será 
a los lectores de “El Hogar” prede- 
cir cl tiempo. : 
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Un emperador en la miseria 


Entre las tragedias acarreadas por la gran -guerra en las casas 
reales de los países vencidos, ninguna tal vez tan triste como la 
de Carlos, el joven ex emperador de Austria, y su familia que 
sufre en el destierro la situación precaria que se detalla en este 


artículo, 


Cuando haee treinta y cuatro años 
vino al mundo el archiduque Car- 
los, nadie pensó que pudiese un 
día ser emperador, y él con seguri- 
dad que nunca pasó por su imagi- 
nación la idea de em 
puñar el cetro que tuvo 
en suúg manos su tío 
abuelo Francisto José 
durante treinta y mue- 
ve años. 

Entre Carlos y el t;0- 
mo austrohúngaro ha- 
bía otros príncipes con 
más derecho a la coro- 
na que el joven archi- 
duque, En primer lugar 
estaba el príncipe he- 
redero Rodolfo, trági- 
camente muerto en 
1889, Quedó entonces 
como heredero del tro- 
no el abuelo de Carlos, 
que murió en 1896, n- 
tonees fué proclamado 
príncipe heredero su 
tío Francisco Fernan- 
do, brutalmente asesi- 
nado en Sarajevo en 
1914, una de las cau- 
sag principales o dis- 
culpas para que estalla- 
se la gran guerra, que — 
puede decirse adelantó 
la muerte del anciano 
emperador Francisco 
José, 

En esta familia im- 
perial austriaca habían 
ocurrido otras trage- 
dias. En Ginebra mu- 
rió asesinada, en 1898, 
la bondadosa empera- 
triz Isabel, esposa de 
Francisco José; el her- 
mano de éste, Maximi- 
liano de Austria, em- 
perador de Méjico, mu- 
rió fusilado, en 1867, 
en Querétaro, a conse- 


esposa Carlota perdía 
la razón. 

Los matrimonios morganáticos en 
esta familia fueron tópico de las 
eonversacioneg e historia popular 
durante mucho tiempo. 


Tuvieron que desaparecer. todos 


La ex emperatriz, antes Princesa, 
Zita de Parma, con su pijo... 


log príncipes que hémos 
ra que el archiduque Carlos subié- 
se al trono y proclamado emperador 
de Austria, 


salón, : 


El ex emperador de Aus- 70 a 
tria con su primogénito. burgo, 


citado pá; : 


rey apostólico de Hun- : 
gría, rey de Bohemia, rey, de Dal- 5 
macia, Croacia, Eslavonia, Lodo- 3 
meria, Jliria y hasta rey ¿de Jéru- 


Quien tantas coronas poseía, hoy 
está en la miseria, Expulsado de su 
país, sin lista civil, con sus Esta- 
dos y bienes eonfiscados, la familia 
ex imperial pasaba nec esidados en 
su destierro de Sui- 
za, El dinero que pu- 
do llevar consigo, ha- 
ce tiempo que se aca- 
bó; y aunque aún le 
quedasen cientos de 
«miles de coronas, tal 
y como está el] dinero 
austriaco, no le ser- 
virían ni para conier 
un mes la familia. 
Hoy tiene que arre: 
glárselas para vivir 
él y los suyos con la 
miserable suma de 
1.600 francos al año, 
¡4 francos escasos al 
día para toda una 
familia. imperial! 

¿Esperarán mejo- 
res días al desgracia- 
do príncipe? Los 
húngaros siguen sien- 
do monárquicos, los 
más monárquicos de 
los Estados centrales, 
y €s altamente signi- 
ficativo que la Asam- 


El ex príncipe heredero, blea Nacional húnga- 
archiduque Otón de Aus- 
tria. 


ra nombró por 131 vo- 
tos contra Y regente 
de la nación al almi- 
rante Nicolás von 
Horthy, actual ¡efe 
del ejército nacional, 
a quien se le atri- 
buíáan intenciones de 
colocar en* ej, trono 
húngaro al ex empe- 
rador Carlós,'a' pesar 
de que las naciones 
de la *“Enténte”” han 


quieren ver.en el tro. 
ningún": Habs- 


302, Balcarce, 326 


Y 
CA Buenos Aires 


(E 


declarado que mo. 


J. P. MACADAM y Cía, 


De todas maneras, Carlos ¡de 
Habsburgo tiene muehog partida- 
rios entre los húngaros. 


Al ser picado por una avispa o 
“na abeja, hágase una pasta con 
tierra y agua, cúbrase con ella la 
picadura y tápese en seguida con 
wn paño. Esto calma el dolor y evi- 
ta la infiamación. 

+ o * 

Es significativo el hecho de que 

el día de Navidad no se hayan lle- 


Metritis 


Iída folletos sobr3-ce- 
rralo, o personalmente, 
con cartas de azradeci- 
d33 y certíficacos mádi- 
co3 que demuesiran su 
eficacia, a C. Scheid, C. 


Pellegrini, €44, Es. Aires General: 


vado a cabo nunca grandes bata- 
Has, aun cuando hayan estado en 
plena campaña varios ejércitos. En 
tal fecha se han suspendido siem- 


pre las hostilidades. 
ko ok 


El árbol de Navidad más grande 
que se recuerda lo cortó hace años 


el duque de 


Norfolk y lo puso en 


su castillo de Arundel. Tenía el ár- 


bol veintiún metros de largo y 


de 


sus ramas se colgaron regalos por 
valor de más de cuarenta mil pe- 


sos de nuestra moneda. 


Dolores y desarreglos en el periolo, hemorrazla;, 
flujos, abortos, ete., se quitan tomando «1 


“Específico Scheid's” 


Evitad las malas consecuencias a que conducen estas 
dolencias. No vacilen en tomar hoy mismo 
to; un paco de buena voluntad bastará para recuperar 
una perfecta salud. Frasco, $ 2.80. Doble, $ 1,— 


Y en la falta del período, atraso 


o muy escaso, deben tomar el otro 
específico inofensivo llamado: 
Frasco, $ 4—. 


oste produc- 


“AMENORROL” 


Venta buenas Farmacias. Depósito 
C. PELLEGRINI 644, Bs. Aires, 


mr 


ras, Señoritas! 


2 ense 


113 


ESMERALDA 


577 


Modelo 1007 


Faja de cauchout para reducción y conformación 


de las caderas. 


Solicítese el folleto que remitimos gratuitamente, 


LEONARD>” 


HIGIENE ce la BOCA y del ESTÓMAGO. 
Despues de las comidas 2 6 3 


PASTILLAS VICHY-ÉTAT 


facilitan la digestion 


Se venden Únicamente en cajas metálicas precintaliñ 


de un lado la palabra VICHY 
Cada pastilla leva | y dal otro la ODE ETAT 


VENTA TODAS OACQGUERIAS y FAKMACIADS 


DIAMOND 
[plarsanre) 


y ROBARIO 
Pozzi, Cabanillas € Oíe 
Santa Fe, 1059 


BAHIA BLANCA 
Murray £ Cía. 
Chiclana, 130 


Mi famoza lata azul 
y mi paqutte de 
papel plateado! 


Por cierto que mi te no es lujosa- 
mente envasado... Cuestan mucho 
los lindos envases!...; pero sí se le 
envasa prácticamente, en forma 
suficiente para asegurar que Vd. 
lo reciba limpio y con la intes gridad 
de su frescura y aroma. 


Ofrezco una sola calidad: 


LA MEJOR!! 


MONTEVIDEO 
González Y Cía 


BUENOS AIRES 


San Jost, 1218 O) 


Todos nuestros modelos “LEONARD” 


de fajas y corsets, tienen un sello de distinción. 
Nuestra reconocida competencia nos acredita 
-para hacer que cada pedido resulte una creación. 


ROS 
ETAT 
AEAITA 


AA E 


y 


> 


eme 


li 


a 


L 


.” 


ET ADA 


PT 


urea 


COMO ESCRIBIÓ OBLIGADO SU POEMA 


I 


Hubo un tiempo en que las tertulias literarias, 
denominadas ““Los Sábados de Obligado?””, hi- 
cieron época en nuestro mundo intelectivo. 

La casa, en la cual aquéllas so efectuaban, 
estaba situada en la plaza “*del Retiro'?—hoy 
““General San Martín”, —frente donde se al- 
zara, hasta no hace muchos años, el bronce que 
inmortaliza la augusta memoria del “Mártir del 
Callao?”?, 

Entre los poetas 

y escritores que u 
ellas concurrían, se 
cuentan: Olegario 
V. Andrade, Lucio 
Vicente López, Car- 
los Encina, José 
María Gutiérrez, 
Calixto Oyuela, Do- 
mingo Martinto, 
Carlos Guido y Spa- 
no, Martín Corona- 
do, Juam Antonio 
Argerich, Ernesto 
Quesada, Ricardo 
Gutiérrez, Martín 
García Merou, Ma- 
riano de Vedia, 
Juan José García 
Velloso, Alberto Na- 
varro Viola, Lucay Ayarragaray, 
Carlos Vega Belgrano, Pastor $. 
Obligado, Victoriano Montes, 
Adolfo Ibáñez, Eduardo de la Ba- 
rra, Joaquín Nabuco, Guillermo 
Puellma, Rubén Darío, Carlos de 
Urien, Juan Agustín Barriga, Paz 
Soldán, Federico Gamboa y todas 
las personalidades intelectuales 
que arribaron de América y de 
Europa, a esta privilegiada por- 
ción del Plata, en los cuatro lus- 
tros que duraron, 

En esas veladas se leían y co- 
mentábanse libros de poesías, no- 
velas, trabajos históricos y has- 
ta obras teatrales; no siendo po- 
cas las ocasiones en que alguno 
de los asistentes, habiendo puesto 
todo su cariño y su desvelo en 
aquel trabajo que llevara a some- 
ter a da crítica que no por amis- 
tosa dejaba de ser asaz severa, 
de los **Sábados””: después de 
una deliberación en forma, vie- 
ron frustrarse sus propósitos, des- 
vanecerse sus esperanzas, sus 
sueños... Y no se vaya a creer 
que se tratase de ““principian- 
tes?” los que pasaban por esa ca- 
rrera de baquetas; pues, muchos 
de ellos,—la mayoría,—eran personas en goce ya 
de prestigio merecido en el mundo de las Jotras, 

De más está decir que dichas tertulias fueron 
una labor saludable para todos los que tuvieron 
la honra y ei placer de contarse entre el núme- 
ro de sus conspicuos e ilustrados concurrentes. 


Rafael 
Obligado 


TI 


Y fué, pues, en uno de sus famosos **Sábados””, 
y en una de esas **porteñas?? serenas noches 
estivales, bajo la protección del cuarto men- 
guante de una luna blanca, cual el sueño de 
una virgen, que, *““Don Rafáel*””,—como todos 
íntima y afectivamente le llamaban—: amable, 
con esa bondadosa amabilidad antigua, que nues, 
tra época actual de parquedades exóticas des- 
conoce cada día más, refirió a sus invitados la 
anócdota siguiente, relacionada con la génesis 
de gu mirífico poema “Santos Vega??”; y que, re- 
latádame, no. mucho, tiempo.antes de morir, por 
el'inolvidable Guido y" Spano, hoy transcribo, or- 
denando "mis “apuntes, y para salvarla de las frí- 
gidad aguas del Leteo::. Que, como siempre lo 
he. dióého, y lo repito: “La memoria y las obras 
de nuestros, hombres ilustres no deben ques ni 
dejarse, en Jáag penimbras del Olvido”... 


* +. $ 


Mis padres—habló el poeta aquella vez—con- 
tábame el “Cantor de Amira””,—acostumbraban 
todos los años a veranear en su estancia, sita 
en la “Vuelta de Obligado”?, sobre el Paraní, 


por Gontrán ELLAURI OBLIGADO 


lugar histórico por haberse librado cerca de él, 
en el tiempo de Rozas, en 1845, contra los fran- 
co-ingleses, uno de los más heroicos combates que 
registra la épica efemeridografía americana. 
En la época de mi relato, mil ochocientos cin- 
cuenta y ocho, era yo un niño de siete años. 
¡Imaginen ustedes aquel tiempo!... 
Nos embarcamos en Buenos Aires; pero, en 
ese sitio del Paraná, sobre el que encontrábase 
ubicada nuestra estancia, como es de 
suponer, no existían muelles, mi otras 
cosas que, luego, nos ha traído el pro- 
greso. Así es que debíamos desembar- 
car, trasladándonos previamente a un 
bote. 
Aquel día, en el bote que mos condu- 
jo a la costa, iban un gaucho viejo y 
su mujer, Las funciones que desempe- 
ñaba el viejo eran las de mandar, vale 
decir: no hacer nada; en tanto que la 
mujer, dotada de una musculatura no 
común en su sexo, remaba sin cesar. 
Una vez en tierra, en la *“galera?? ti- 
rada por cinco yuntas de caballos que, 


azotados furiosaménto” Por el postiilón*, dis 
paraban, más que galopaban, en “dirección -a la 
estancia, tragando leguas y tierra; yo, y log-chi- 


quillos amigos que .esa ocasión nc «acompaña- 


ban, pedimos al gaucho viejo que nos contara 
un cuento. 


Accedió el paisano bondadosamente ¡A nuestro - 


ruego, y con una creencia que hasta hoy mismo al 


recordarlo me asombra, nos, refirió uná arcaica * 


y melancólica tradición pampeana, la vida de 
uno de nuestros más famosos 
él decía; 


una leyenda campera,' 

la historia de un “Pay: ador?*» 
que se murió de delor - 
porque el diablo lo yenciera...: 


Pero, nosotros, aunque con los ojos que mos 
saltaban de las órbitas, intimidados, por el rex 
lato trágico, 108 inclinamos : A, NO eroenlo,, sobre 
todo en aquela; parte de gu relación, en que 108 


aseguraba .que el «diablo, «Téspués de “vencer «ul: 


gaucho en una “payáda 


y que ese canto era 

del alma del **Payador”?”.. 
que, errante por la llanura, * 
en aleíún triste o estilo 
volcaba su- honda amargura. 


«gauchos, 0, como * 


se lo llevó. al inbér-. >. 
no, Y que, por eso, duránte lag noches sin. Luces 
des la pampa, se oía una trova misteriosa” Y, pla-. 7 ; 
ñidera, exhalada al son dela doliente: guitarra,- ad e 


*“*SANTOS VEGA”” 


No obstante, llegados que -hubimos a la es- 
tancia, el viejo, algo “*picado”” por nuestra in- 
credulidad, quisy convencernos, y nos repitió: 

**Créanlo, patroncitos: si en lag noches nu- 
bladas o sin luna, se coloca una guitarra colga- 
da en el pozo, el alma de Santos Vega (tal era 
el nombre del payador de su relato) la envuel- 
vo, y 

hace que suenen las cuerdas 
en un canto quejumbrosog 
cual una suave plegaria 
que va gimiendo sus penas.. 


Esto fué, sin duda, lo que inspiró al pocta 
una de las melancólicas décimag de su magní- 
fico poema: 


““Cuentan, si en noche nublada, 

si la guitarra algún mozo 

en el erucero del pozo 

deja de intento colgada: 

viene la noche callada, 

y, al envolverla en su manto, 

suena el preludio de un canto 

entre sus cuerdas dormidas, 

cuerdas Que vibran heridas 

como por gotas de llanto,?” 


Esa misma noche—nublada, por 
singular coincidencia — colgó el 
viejo la guitarra en el pozo; 
mientrag 0. nosotros, nos ubi- 
cábamos a “prudente”? distan- 


cia, pálidos de emoción y—¿a qué 

negarlo?—de miedo también, a la 
espera de que el cordaje vibrara 
solo, en acordeg de emocionante 
elegía, 


como un lejano lamento, 
pristina voz y concento 

de una existencia pasada, 

que suspiró en la ““enramada?”” 
las notag del sentimiento... 


Aguardamos largo rato; pero, 
tal vez, porque no cayó una gota, 
el alma del payador no rozó esa 
noche: las cuerdas, que permane- 
cieron calladas y sombrías cual 
la imponente llanura... 


7 Sólo; de lejos, Dogando, 
luciérnaga' mensajera, 
fué-el turbio erespón quebra i522...; 


y el ““yajá””, de cuando en cuando, 
alzó su voz agorera 


la muda calma turbando... 


¿Esa fué la primera vez 'que oí hablar del 


mito legendario de nuestra pampa, 


del inspirado cantor 

le sus verdeantes lomadas, 
«le sug noches estrolladas, 
de su sol abrasador; 

de aquel cartor “ignorado 
“que, en la derruída ““tapera”, 
“—dulce ilusión del pasado,— 
en «melodía campera, 

nos cuenta sus amarguras, 
allá, en las noches obscuras 
del llang/inmenso y callado, 
O la nota tumultuaria 

del pueblo altivo y potente 
que tejicra al Continente 

la guirnalda de sus. flores, 
«bajo el sol de sus amores 
en nuestra patria. naciente. 
¿O en endechas, que: cantaba 
«con elocuencia y unción, 
saludara la creación 

¿y el porvenir de una raza,' 
'que sobre la pampa traza 

su anhelo de redención... 


Más tarde, corridos no pocos años, recordando 
siempro la leyenda, fuí consciontemente enrique. 
ciendo mis noticias sobre ella, tomándolag direc- 
tamente del pueblo, hasta el día en que, encon- 


El (Continúa en la siguiente página.) 
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Fragancias Delicadas 


se desprenden de las exqui- 
sitas y variadas combina» 
ciones de los 


PERFUMES 


¡JENOBI 


Sus aromas son tan delicio- 
gos, que semejan de frescas 
flores recien cortadas de 
magníficos jardines, De sn 
selecto surtido, se destacan: 
es NuBLA 
Sweel Pen Binssam 
(Pois de Senteur) 
ZENOBIA 
Might Scented Stock 
(Girofiés du soir) 
ZENOBIA 
Lily of the Valley 
(Wnenet) 
Representantes exclusivos en 
la Argentina y el Uruguay: 
MARCHMONT Hnos. 
Bmé, Mifce, 1265 
U. Telef, 362, Riv. 
Buenos Aires 


Usted 
Debe Tomar 
Hierro Nuxado 


Aumenta en un 100% 
las fuerzas y resisten- 
Es) cía de personas debili- 
¿fe tadas, nerviosas, gas- 
Ya tadas de salud; en 
muchos casos con so- 
lo dos semanas. Trae 
robustez a los hombres 
debilitados, dándoles -el 
vigor y fuerzas que les 
bace robustos y potentes. 


“HIERRO NUXA- 
DO”” ha probado su*po- 
. derosa eficacia, abaste- 
ciendo a la sangre y a log 
nervios elementos pro» 
ductivos de verdadera 
vitalidad. Además de 
hierro orgánico que es la 
fuente de la ri a de 
la sangre, “HIERRO 
NUXADO” contiene un 
z producto terapéutico de 
extraordinarias cualidades traído a 
la atención de la Academia de Medi- 
cina Francesa por el celebrado Dr. 
Robin, y que pS el principal 
constituyente químico de la fuerza ac» 
tiva nerviosa. Cualquier hombre pue- 
de comprobar el extraordinario efecto 
fortalecedor del “HIERRO NUX- 
ADO”” con solo dos semanas de trata- 
miento. Solo en los Estados Unidos 
cuatro millones de personas lo toman 
anualmente. Asegúrese de obtener el 
legitimo “HIERRÓ NUXADO” que 
llova la firma de Dae Health Labora- 


Unicos Representantes: 
MENDEL 8 Cía. - 
Guardía Vieja 4439 Buenos Aires 


Cómo escribió Obligado su poema “Santos Vega” 


(Continuación de la página anterior) 


trándome en condiciones de satis- 
facer mi anhelo, escribí el poema 
en la forma que ustedes ya cono- 
een, y que, sinceramente lo con- 
fieso, nunca creí fuera, como lo 
fué, tan bien recibido en América 
y en España, 

Al llegar aquí, Obligado enmu- 
deció; y, dejando caer los párpa- 
dos, con los ojos a medio cerrar, 
miró mucho, mucho, y largamente, 
como cuando se desea acortar una 
distancia para percibir un punto... 
dijo Guido Spano, finando de esta 
manera su interesante- cuanto be- 
llísima añoranza, sobre la génesis 
de ese gaucho. legendario y trova- 
dor de-nuestra pampa, o como dice 
la famosa cuarteta popular: 


“Santos Vega el payador, 
aque] de la larga fama”, 


—que, después de cantar sus tra- 
bajos, sus angustias y sus espe- 
ranzas, sus tristezas y sus alegrías, 
en una palabra: los azares de su 
vida de ““gaucho?””, vale decir: de 
““paria??, perseguido—como ha es- 
erito Estrada—por una sociabili- 
dad injusta que pretendía legislar 
y gobernar sin conocer las neeesi- 
dades del pueblo de la campiña: 


““ murió cantaudo su amor 
como pájaro en la rama...?? 


Tr 


Y, así, en la forma esquemáti- 
camente trasuntada, fué cómo don 
Rafae] Obligado escribió su famo- 
so poerta “Santos Vega”; 


Ese poema social, 

—eomo ya alguien bien Hamara,— 
y en el que el bardo mostrara 
del *““nativo”” el hondo mal 
bajo el yugo colonial; 

y, cuando, en ““Mayo?””, furente, 
irguiérase estoicamente 

por recobrar su derecho, 

y como al mundo deshecho. 
mostró el grillo prepotente, 
Porque, además, Obligado, 

de **vate tradicional”? 

en su labor inmortal 

algo más nos ha legado: 

algo que yacía olvidado: 


las homéricag acciones 

de aquellog gauchi-varones 
que, en marcial, invicto paso, 
desde el Plata a] Chimborazo 
laurearan nuestros blasones, 


Por eso, el poeta que, como Obli- 
gado, pulsara con delicada armon'a 
la lira. de Apolo en las márgenes 
del Plata, sosteniendo viva la tra- 
dición clásica de Andrade y de Gu- 
tiérrez, frente a innovaciones e 
influencias, ya prematuras, ya in- 
justificadas, y dejara ojr en acor- 
des, siempre rítmicos e inspirados, 
las bellas estrofas que el pueblo 
ana, porque son ecos del sonoro, 
del eterng coneierto de la belleza 
inmortal, ocupará siempre, no ca 
be duda posible, el solio angusto 
de los bardos laureados y glorio- 
sos; y, también, 


Tor eso—y nadie lo niega— 

su memoria existirá 

mientras corra el “Paraná”, 

mientras viva ““Santos Vega””... 

Y, Cuando, a esa hora en que 
[plioga 

ya la tarde su fulgor, 

se oiga un eco de dolor 

vibrar sobre nuestros llanos, 

será el de nuestros paisanos 

que aun lloren a su cantor. 

Pues, si al pocta que canta 

a las floreg se reeverda: 

¿será posible se pierda 

Ja memoria sacrosanta 

de quien cantó lo que encanta 

a los argentinoy más?... 

¡Obligado! ¡Duerme en paz! 

¡Tu lira al pueblo exaltó. 

y quien como tú lo amó 

no puede morir jamás! 


¡Si! “¡No puede morir jamás! >”... 
porque, como ya lo dijera uno de 
sus eximios hermanos en el Par. 
naso y compatriota, también: 


allí, sobre el arcoiris de la Gloria, 
centelicaFá su nonibre eternalmento, 
mientras salten lag aguas del to- 
[rrente 
del Paraná y el Plata al dulee 
[abrazo; 

mientras toque en el cielo, 
con ese beso que se dan los grandes, 
la encanecida sien del Chimborazo 
y la cresta soberbia de log Andes! 


Buenos Aires, octubre de 1920, 


A O O 


La fortuna del emigrado. — De 
cuando en cuando aparecen en los 
periódicos noticias referentes a los 
emigrados nobles rusos, que, lejos 
de su patria y despojados por los 
Soviets de sus bienes, viven en los 
países en que buscaron refugio, lu- 
chando bravamente por la existen- 
cia, dedicados a oficios y profesio- 
nes humildes para ganar el pan 
de cada*día. - 

Comentando M. Lenotre en “Le 
Temps” la ductilidad y la tranquila 
filosofía con que esos potentados 
de ayer se acomodan al cambiorde 
fortuna, piensa que. acaso es más 
fácil la “adaptación” para los ricos 
devenidos pobres que para los po- 


_ bres devenidos ricos. 


En apoyo de esta idea suya dice 
que otro tanto “sucedió durante la 


' Revolución francesa, y recuerda Ta 


buena voluntad y la desenvoltura 
de que dieron prueba los emigra- 
dos de entonces. 

Y cita multitud de casos, entre 
ellos el curiosísimo que voy a tras- 
ladar a ustedes: 

El noble francés De Champce- 
netz emigró a Inglaterra en 1791, 

Gastado su último céntimo, y sin 
otra habilidad que la de condimen- 
tar sabrosamente las ensaladas, a 
condimentar ensaladas se dedicó, y 


con tal arte y tanta suerte, que la 
condesa de Salisbury, gran aficio- 
nada, lo “lanzó”, 

Con esa protección no tardaron 
en afluir los parroquianos, y De 
Champcenetz tenía que ir todas las 
noches de casa en casa a dosificar, 
a buen precio, los condimentos. y 
a aliñar con mano experta escaro- 
tas y lechugas. 

Se puso de moda. Los ricos de 
Londres se hubieran creído deg- 
honrados ofreciendo a sus convida. 
dos una ensalada que no hubiese 
sido aliñada por el hábil francés; 
Y así como el noble “ensaladera” 
era llamado a todas las casas ele- 
gantos, todos los “maitres d'hoter” 
se lo disputaban a golpes de libras 
esterlinas. 

De Champcenetz acabó por “pa- 
ner cútedra”. Abrió una escuela 
para enseñar su arte, “educó” buen 
número de alumnos... y ganó una 
fortuna muy superior a aquélla 
de que la. Revolución le había des- 
pojado. ' > 

Al regresar a París, después de 
dirz años de destierro, tenía ciento 
cincuenta mil francos de renta. 

La aventura es auténtica, según 
se afirma en el “Diario del caballe- 
ro de Pradel de Lamase, oficial del 
ejército. de. Condé”, 


Buenas Noticias Que 
Causan Estupefaccion 


+ Para m'les de personas desdichadas. 
Llenará de felicidad a un sinnúmero de 
teres que se sienten: miseraliles por 


creer que padecen algura. terrible 
enfermedad de la sangre, cuando en el 
noventa por ciento de los casos se-trata: 
meramente de un. mal eutáneo externo 
que puede quitarse prontamente: 

Tal misena se hace desuparecer 
actualmente con tanta seguridad. y 
exactitud como la sahda del sol. sto 
no es simplemente un ensayo, aqui ny 
se trata de mejorar solamente, sino se 
ofrece quitar el mal en absoluto, y com 
la mayor presteza. 


La nueva aplica» 

ción líquida, pode. 

3 rosa aunquestave, 

para la piel, hace 

desaparecer las afecciones más male. 

nas, Sus resultados: parecenmuagrosos, 

Citar sus virtudes. es. como hablar de 

alga mágico. Se han sometido ya Com. 

probantes con datos.completos de cen» 

tenares de casos. Sus resuitailos no 

son solamente cabales, sino también: 
permanentes. 

No es meramente un asunto de 
comercio, sino ur deber de humanidad 
publicar entre los; que tengan enfern:0- 
dades cutáneas las grandes virtudes de 
este nuevo tratamiento liquido. Los 


médicos especialistas en: enfermedades 
de la piel recetan en la actualidad 
para. eczema, dermatoris, Lherpes; 


empeines,. barrillos, ardor, escozor, 
caspa, llagas, granos enconados, sur» 
ess, comezón, salpullido y todas las 
enfermedades del pericráneo. y la pial. 


Se vende ou todas las Farmacias. 
Unicos Represoitantes: 
MENDEL € Cía. 

Guardia Vicja 41489 Buenos Airos 


PAPAL III 


Recomendado por los. médicos 


KALISAY 


LMEJOR VINO QUINADO + 


Aperitivo. resonstituyente 

Gets-14 
0 o d 

Ccida 


Com tres gotas se reblandecen, de 
modo que Ud. los podrá desprender 


Treinta minutos después de que Ud, toque 
el cailo.con este callicida, desavarecerán: los 
dolores intensos y lancinantes, de una vez 
para siempre. 


No hay callo. por duro o blando que sea, por 
antiguo o bien enraizada, que resista a “Gets. 
It”. Inmediatamente se retrae y se seca, y 
pronto puede Ud. desprenderlo con los.dedos, 
sin dolor, como si se cortara las ufas. 

¿Por qué consiente Ud. esas molestias? 
¿Por qué los mima y 
acaricia? ¿Por qué los 
recorta y los pule? ¿Por 
qué mo:los EXTIRPA con 
“Gets-1t”'? Compre ahora 
mismo un frasquitoen cual- 
añ droguería o botica 


abricado E.Laywrence 
y Cía». Chicago. E. U.A. 
Unicos Reprosentantes: 


MENDEL € Cía. 
Guardia: Vieja 4459 Buenos Aires 
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DE NUESTRA 


DESFILE DE 15 MIL 
NEGROS: 


Nueva York, ag08- 
to 5: 

El barrio negro de 
Nueva York desper- 
tó ayer con la mú- 
sica del “jazz” y el 
tumulto de la mul- 
titud que acudía a 
la convención de la 
Asociación univer- 
sal para, Ja: mejora 
del negro. 

El acontecimiento 
del día lo constitu- 
yó una manifesta- 
ción formada por 15. 
mil negros, en que 
figuraban represen- 
tantes de todas las 
partes del mundo y 
enfermeras de la 
Cruz Negra. 

Un centenar de 
automóviles  prece- 
día a la manifesta- 
ción, en que se 0s- 
tentaban banderas 
rojas, verdes y ne- 
gras, colores internacionales de los negros, con 
las inscripciones de “Africa para los negros”, 
“El negro no tiene miedo”. “Debe cesar el lin- 
chamiento”. “Los negros construirán: dread- 
noughts y submarinos”. 

Después del desfile se reunió la convención, 
presidida por Marcus Garvey, presidente provi- 
sional de Africa, quien, en un violento discurso, 
manifestó.que cuatro millones de negros deman- 
daban “Africa para los africanos”. 

“La guerra—dijo—es el único procedimiento 
con el cual el hombre puede aleanzar la salva- 
ción. Y como este es el único camino que se nos 
ofrece, los negros lograrán conquistar sus dere- 
chos siguiéndole en seguida.” 

Añadió que la guerra próxina será una. gue- 
rra de razas. 

Después: se enviaron telegramas al presidente 
Harding, ofreciéndole el apoyo de cien millones 
de negros; otro al rey Jorge, pidiéndole la liber- 
tad de Irlanda y la emancipación de Egipto y de 
la India; para evitar futuras guerras de razas, 
y otros a De Valera y a Gandhi (el jefe de la 
independencia india), haciendo yotos por el triun- 
fo de la libertad, 


Nueva York, agos- 
to 3 (Del **Sol”” de 
DE POTENTADOS NORTE- Madrid): 

A A O 
AMERICANOS TERMINÓ EN todo género de estra- 

tagemas para imp.e- 
dir que los tribunales 
de Boston obtengan el 
procesamiento de varios potentados americanos 
que hace algún tiempo organizaron en las inme- 
diaciones de aquella ciudad una partida de pla- 
cer, que terminó en escandalosa orgía. 

Entre los nombres que se citan figuran direc- 
tores de empresas cinematográficas, opulentos 
industriales de electricidad, fabricantes dé repu- 
tación mundial, etc., etc. 

El asunto. ha sido descubierto por una tenta- 
tiva de "“chantage”, que pretendieron realizar 
algunas de las jóvenes que tomaron parte en la 
fiesta, y en cuyo delito se halla con ellas. com- 
plicado el fiscal del distrito. 

Parece que una. conocidísima estrella de cine- 
matógrafo obsequió con un banquete, en un gran 
hotel de Boston, a sus admiradores los opulentos 
industriales, y, al final, éstos propusieron la con- 
tinuación de la fiesta con la presencia en ella 
de las bailarinas y cantantes de “music-hall” 
más notables de la ciudad. Aceptada la propues- 
ta, telefonearon a la propietaria del famoso salón 
de baile Mishawum Manor, situado en las afue- 
ras de la ciudad, anunciándola que los. concu- 
rrentes al banquete se disponían a visitar su 
sala de espectáculos, y que hiciese los prepara- 
tivos necesarios para congregar en ela a las j6- 
venes más hermosas y más eminentes en las 
artes de la danza y del canto. > E 

Esta mujer, conocida por “Brownie Kennedy”, 
reunió en su salón doce de las bellezas artísti- 
cas más espléndidas que Boston posee: 

Pocos días después de celebrada esta “partida 
de campo”, algunos de Jos magnates que habían 
concurrido recibierow avisos. telegráficos, anun- 
ciándoles: la visita. de varios abogados como re- 
presentantes de ciertas jóvenes que asistieron a 
la partida, y que necesitaban 125.000 dólares a 
cambio de guardar silencio sobre los sucesos 
acaecidos la noche de la fiesta. 

Posteriormente, el fiscal del distrito habló core 
los abogados que representaban a. los industria» 
les, y les manifestó que tenía moticia. de los he- 


UNA PARTIDA DE PLACER 


ESCANDALOSA ORGÍA 


ISOPIIILCOPOGIOCDICSIICIIIISIIIIOIAIIIIIOLIDIIODIICIODIDIAADADIADADIII 


COSECHA Y 


LOS HOTELES GIGANTESCOS DE UN 
BALNEARIO YANKI 


Atlantic City. es. una: de: las: playas más: popu- 
lares. de los Estados: Unidos; La. concurrencia: de 
gran número de personas: durante: todo: el año; 
indnjo a los capitalistas a construir grandes: ho- 
teles. que: son: verdaderos: palacios. El grabadu 
reprodnce: uno: de: los más grandes, y que tiene 
capacidad: para: 1.200. hnéspedes, Cada habita- 
ción: está: dotada. de: um baño, 


chos ocurridos en la. orgía: de Mishawum Manor, 
y les amenazó con la persecución ante los tri- 
bunales, si aquéllos no entregaban la suma que 
se les exigía. 

Uno de: los abogados comunicó la demanda: del 
fiscal a su jefe, el fiscal del Supremo, y éste se 
apresuró a ordenar la instrucción de diligencias 
encaminadas a conocer la verdad de todo lo 
acaecido. 

De las: primeras: declaraciones prestadas. por 
las jóvenes. artistas, se deduce que en el salón 
Mishawum. Manor hubo una. escandalosa orgía, 
que duró: desde las: primeras: horas: de la noehe 
hasta el alba: del siguiente: día: 

El juez pidió » la: propietaria del salón de baile 
los nombres de los: industriales: que habían: con- 
currido a. la fiesta; y la aludida ofreció entre- 
garlos con un cuaderno: en que los: había: con- 
signado; pero, desde: aquel instante, Brownie 
Kennedy desapareció y. no fué posible dar con 
ella. Pero: dos: agentes; a las órdenes del fiscal 
general, lograron apoderarse ¡el librito denun- 
ciador, y ayer, en un automóvil, corrieron hacia 
Boston para entregárselo a su jefe. Al llegar a 
pocos kilómetros de la ciudad, fueron alcanzados 
por otro automóvil que, a gran velocidad, se ade- 
lantó al suyo, y que a unos: veinte metros: se 
atravesó en el camino. 

Del carruaje descendieron tres hombres: pro- 
vistos con revólveres, y apuntando a los agen- 
tes de policía, les despojaron de cuanto llevaban, 
incluso del cuaderno revelador de los nombres 
de los industriales. 

Luego volvieron a montar en el “auto” y. des- 
aparecieron. 

Uno de los agentes, que intentó oponer resis. 
tencia para salvar el cuaderno, recibió un ba- 
lazo en la boca. 

Todos estos hechos son ek único objeto de las 
conversaciones en los círculos industriales de los 
Estados Unidos. S 


Los transeuntes de 
una de las principales 
calles de Daiton (EE. UU.) se vieron, hace. poco, 
sorprendidos por la presencia de un magnífico 
automóvil, sin conduetor, que desembocaba - de 
una de las transversales, efectuando un viraje 
correctísimo. 

Dicho vehículo continuó su marcha, obedecien= 
da: perfectamente a las diversas señales de paras 
da establecidas: para los automóviles en el' cruce 
de- las: grandes: vías, y sorteaba hábilmente' los 
demás coches sin: atropellar a los. transeuntes. 

En realidad, se trataba de un ensayo de un 
automóvil sin conductor, cuyos movimientos erar 
dirigidos mediante: las ondas: hertzianas: Su in- 
ventor,. el capitán Vaughan, dirigía el coche. por 
este: medio, desde. otro automóvil que seguía a 
más de cincuenta: metros al coche: sin: conductor. 


UN AUTOMÓVIL SABIO 


Los habitantes: de Daiton, después de haber 


sido: los primeros: que: han visto volar el primer 
aeroplano, han: presenciado esta vez el ensayo 
del primer automóvil sir conductor. 


LA AJENA 


POR. FIN _ HAN EN- 


CONTRADO EL EM- 


PLAZAMIENTO DEL 


TEATRO DE SHA- 


KESPEARE 


Londres, agoste 4: 

Porfin ha sido.po- 
sible encontrar, des- 
pués. de minuciosas 
investigaciones, el 
sitio exacto en. que 
estuvo emplazado. el 
Globe Theatre, fa- 
moso en'los tiempos 
de. Shakespeare, y 
donde se estrenaron 
la mayoría de sus 
producciones: Así lo 
Afirma el municipio 
de Londres. 

En 1913, Mr. Jor- 
ge: Hubbard mani- 
festó al municipio 
londinense que se 
había. padecido un 
error al erigir el 
monumento conme- 
morativo en. la parte sur de Park Street de 
Santhwark, como lugar que ocupó el teatro. del 
Globo. En su consecuencia, aguardaba la. publi- 
cación de una obra que estaba. escribiendo. el 
doctor C. W. Wallace, de: la Universidad de Ne- 
braska, conteniendo pruebas-evidentes de que el 
featro se hallaba. en. el lado. norte. de la vía en 
cuestión. 

Como el libro no: ha: aparecido, el municipio de 
la ciudad practicó especiales investigaciones en- 
caminadas a precisar aquel extremo, y de los da- 
tos aportados al proceso se ha: sacado la conclu-- 
sión de que el teatro del Globo. se alzaba en: la 
barte sur de la calle, es decir, en el sitio en que 
se eleva el monumento que lo testifica. 


UNA: MALETA QUE: París; agosto: 18: 
Anoche,.a las ocho, se pre- 
NO CONTENIA SINO sentó un individuo a dos em- 
pleados de: la. estación de 
CARNE PODRIDA Lyon para proponerles que le 
ayudaran a arrojar al Sena 
un paquete que contenía carne: en. mal estado: 

Como sospecharan que esta proposición no era 
muy aceptable, los empleados previnieron al co- 
misario: especial de: la estación, el cual les acon= 
sejó que aceptaran. : o , 

El comisario especial de la estación pidió la 
entrega: de la maleta, y entonces su propietario 
cambió de: actitud y de: color. A las: preguntas 
del comisario no tuvo más remedio que confesar: 
“Es el cadáver: de mi tío: Boissiere, a quien he 
matado. Me llamo Pelipe Gounean. 

Se abrió la maleta en presencia de M. Jusse= 
rand, juez de instrucción. El cadáver estaba den- 
tro de: un saco, y la cabeza, envuelta con un tro. 
zo de lienzo. El médico forense examinó el ca 
dáver y: comprobó que M. Boissiere: había muer- 
to. a consecuencia de varios disparos de: revólver: 

El magistrado procedió al interrogatorio del 
asesino, quien hizo el siguiente relato de su 
crimen; 

Felipe Goumeau fué licenciado. del ejército en 
junio último, y, mo pudiendo encontrar trabajo, 
pedía constantemente dinero a su tío, el cual se 
lo negaba siempre. 

Anteayer, Gouneau fué a ver a su tío. con. el 
pretexto de pedirle un traje que había. dejado 
en su casa, en realidud con el propósito de pe- 
dirle dinero. 

Boissiere se: megó. a esto último: y salió de la 
habitación: para buscar el traje. Gouneau le siguió 
e insistió por última vez en su demanda. Como 
se negara: su tío, el' criminal sacó um revólver 
con la intención—según afirma—de conseguir su 
deseo. por medio de: amenazas y sin pensar en 
disparar. Boissiere cogió entonces a su sobrino. 
por el brazo, y éste disparó el revólver y mató 
a su tío. Pasado el momento de terror ante el 
crimen que había cometido, Gouneau borró las 
huellas: del delito y encerró: el cadáver en una 
maleta. Llamó a: un “chauffeur” y le dijo que 
era un ayuda de cámara y que sus amos le ha- 
bían encargado, de transportar la maleta:.a la es.. 
tación de Lyon. Al volver de la estación, Gou- 
neau arrojó. al Sena. el revólver que tenía. 


El asesino declaró que ignoraba el nombre del: 


“chauffeur” y que le: había citado en un café, 
Terminado el interrogatorio; Gouneau, acom- 

pañado por-inspectores, acudió en un “taxi” a la. 
cita, donde no había: sino una mujer, 'conocifa. 
por “Nenette de la Bastilla”. Poco después Hegó: 
el “chauffeur”, el cual: declaró: que: había: ereído- 
sinceramente las palabras. del asesino: y no: tuvo. 
motivos para dudar de-que se trataba de un ayu. - 
om de cámara. Sin embargo, el “chauffeur”* y: 
“Nenette”, que es. la, amante- de Gouneau, han: 
quedado a disposición del juez. E 


i 


gar 


El Pegar . 


Epitafios célebres.—He aquí al- 
gunos, mencionados por un perió- 
dico norteamericano: 

El de Franklin se halla concebi- 
do en estos términos: 

“Aquí yace, entregado a los gu- 
sanos, el. cadáver de Benjamín 
Franklin, impresor, como las Cu- 
biertas de un libro viejo cuyas pd- 
ginas han sido arrancadas y borra- 
dos sus títulos y adornos. Mas no 
por eso perderá la obra, porque vol- 
verá a darse a luz, como él creía, 
en una nueva y mejor edición, re- 
visada y corregida por el autor.” 

Todo el mundo sabe que aquel 
“grande hombre había sido impresor 
en su juventud, 

El de Robespierre dice-ast: 

“Transeunte, no llores mi muer- 
te; si yo viviese tú no existirías.” 

Parmentier no tiene epitafio. 

En torno de su tumba se cultiva 
constantemente una pequeña exten- 
sión de terreno sembrado de pa- 
tatas. - 

El homenaje no puede ser más 
elocuente. 

*oso« 

El ministro de marina de Francia 
ordenó, aun no ha mucho, que lo- 
dos los buques de guerra cuya tri- 
pulación pase de ochenta hombres, 
lleven a bordo un cinematógrafo. 

+ + * 

Se ha inventado una nueva lám- 
para incandescente llena de yas 
Neón, que puede arder constante- 
mente con un gasto sólo de menos 
de un peso de nuestra moneda, al 
mes. Produce una luz roja y $2 
emplea para señales. 


EL CUTIS 


AEROPLANOS DE ALQUILER 


Así como entre nosotros, a semejanza de casi todos los países 
civilizados, hay autos y otros vehículos de alquiler, en Alemania 
existen ya aeroplanos de esa clase, 


Es el río Havel uno de los 
más pintorescos de Alemania, 
que naciendo del lago Wablitz, 
va a desembocar en la orilla 
derecha del Elba, frente a 
Werben, después de un reco- 
rrido de 320 kilómetros. 

En casi toda su extensión 


excursiones a las horas que 
les place, para lo cual una em- 
presa ha establecido en algu: 
nos lugares '““paradas”” para 
los aeroplanos de alquiler a 


tanto la carrera, como en otros 


países tienen los coches de al. 
quiler. 


MADRES: 


Evita: a veestios hijos 
tos: sutrimientius de 
¿CON cos 


DENT 


Al interior se 
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Pebeco 


. Recomendada 
por Médicos y Dentistas. | 


Problema resuelto 


es el de la curación de las hemo- 
rroides, si los atacados por esta en- 
fermedad recurren al: empleo del 
Noridal, notable específico que 
puede considerarse como un éxito 
de la ciencia médica. 

La acción terapéutica del Noridal 
es comprobada y segura. A las pri- 


y 


meras aplicaciones calma el dolor, 


A 


descongestiona la zona inflamada ¿ 
Ar domina la eruel dolencia comba- j 
! 


 [DEFECTUOSO 


. odos los en rabl la a - a 
Ñ Todos los encantos adorables de Vista do la isla tiéndola con eficacia hasta hacerla 
E mujer, el más universalmente admirado Schivanenwerder y desaparecer. : 
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q % ajado, descolorido o enfermo con ba- do cl muevo fusil $ giría la presencia de cualquiera de 
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reciente- 
los Esta- 


ventado 
mente en 


molestia que dependa de la sangre ácida 


La OBESIDAD | 


Eje 
o impura, hay que dejarse de usar cra- dos Unidos por J. T. 
e mas o pomadas que sólo demoran la Thompson, armero E aL Acs 
a 2 “OVCEC » > a octor 
ET cura, hay que acudir al antiguo y pro- proveedor de armas Densmore, do 
3 =+ , : pequeñas al ejérci- Nueva York sin 
iS bado remedio casero, azufre termado, , to durante la gue- dieta y sin la me- 
E E gue es el mejor depurativo y purificador El aviador ayudando a los pasajeros a embarcarse. rra. e ge No 
E El ñuevo fusil PE e j 
po del organismo, basta tomar de mañana es navesable y en su eurso se ametralladora es muy ligero, se 4po- ed 
A en ayunas una cucharadit dí , ot » 2 Vea lo que di- 
Bed y Ss una cucharadita en medio encuentran multitud de va- ya en el hombro como un fusil ordi- cer el distinguido 
y vaso de agua y en poco tiempo el efecto ES - A E nario, y dispara veinticinco tiros en médico Dr, Josó 
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E El río, en diferentes luga- a y siete impactos en un blanco AA 


Srs. M. Figallo. y Cía, 


Mr azufre termado, E res se ensancha formando mul. del tamaño del busto de un hom- 


He experimentado en diferentes ca- 
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dd y la Jagueca visitados por los curiosos, 105 de la aduana de Nueva York deco- ”. : os A 
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38 con gares de esparcimiento. Los» A SENORAS 1 ) 
j ferrocarriles y tranvías, las ya E 
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da, muchos quieren hacer las 


Los pequeños lectores de esta pá- 
gina saben que La Abuelita acuda 
siempre gustosa a resolver las di- 
ficultades originadas tanto en el 
trabajo como en el juego de sus nu- 
merosos nietecitos. 


Confiando en esta debilidad y cre- 
yendo — con razón — que más sabe 
ella por vieja que por sabia, unos 
cuantos diablillos me escriben pi- 
diendo les solucione un problema 
que les “ha hecho romper la cahe- 
za”, según expresan en una deli- 
ciosa cartita. 

Por esta vez La Abuelita les sa- 
cará de apuros, convencida de que 
esa imposibilidad no responde ni a 
pereza ni a desgtención en las ho- 
ras de clase. He aquí el problema: 

¿Cuál es el número cuya mitad, 
duplo, tercera parte. y triple dan 
14352 


Solución: 


y! 1 6] 
—+2+=+3=5— 
2 3 6 
5 35 
5==— 
6 6 
35 
De donde se deduce que los — 
6 
del número valen 1435. 
pe 1435 
Luego — valdrá 
6 25 
6 1435 X 6 
y — valdrán ———— = 246. 
6 35 


LOS HIJOS Y LOS PADRES 


De Ramón de £ampoamor 


Ni arrastrada un pastor llevar podía 
a una cabra infeliz que oía amante 
balar detrás al hijo, que, incons- 

[tante, 
marchar junto a la madre no quería, 


— ¡Necio!—al pastor un sabio le de- 
[cia— 
al que llevas atrás, ponle delante; 
échate el hijo al hombro, y al ins- 
[tante 
la madre verás ir tras de la cría. 


Tal consejo el pastor creyó sen- 

[cillo, 
cargó la cría y se marchó corriendo 
Mevando al animal sobre el hatillo. 


La cabra, sin parar, los fué si- 


[guiendo, 
mas siguiendo tan cerca al cabri- 
[tillo, 


que los pies por detrás le iba la- 
[miendo. 


HOJEANDO LA HISTORIA 
ARGENTINA 


(Efemérides a recordar) 


El 28 de octubre de 1818, el al- 
mirante Blanco Encalada, argenti- 
no que mandaba la escuadra chi- 
lena, se apodera de la fragata es- 
pañola “María Isabel” y cinco bu- 


PARA 


LA 


GENTE 


por la ABUELITA 


ques más situados en el puerto de 
Talcahuano. 

Este marino nació en Buenos Ai- 
res hacia 1790, educándose en Es- 
paña donde prestó servicios duran- 
te la guerra con Francia. Con el 
grado de alférez de fragata fué 
destinado a la división naval del 
Pacífico como ayudante del jefe, 
puesto que desempeñaba al esta- 
llar la revolu- 
ción de mayo. 
En 1812 abrazó 
abiertamente la 
causa de la in- 
dependencia, 
pasando a Chi- 
le donde sirvió 
en el arma de 
artillería ascen- 
diendo al gra- 
do de coronel. 
Prisionero del 
ejército español 
después de 
Rancagua, que devolvió Chile al 
dominio de España, fué internado 
en la isla de Juan Fernández, don- 
de permaneció hasta después de la 
batalla de Chacabuco, asumiendo 
al poco tiempo el mando de una di- 
visión de caballería volante que lo- 
gró salvar cuando el desastre de 
Cancha Rayada y que después con- 
tribuyó eficazmente a la batalla de 
Maipú. A poco, el gobierno lé.con- 
fió la tarea de organizar una ma- 
rina nacional que contuviera a las 
fuerzas navales españolas, desem- 
peñando con acierto y gloria aque- 
lla misión que sentó las bases de 
la armada chilena. Es en esta épo- 
ca que se cubre de laureles en la 
jornada del 28 de octubre con el 
apresamiento de las naves enemi- 
gas, en Talcahuano. Por este he- 
cho, ascendió a contraalmirante y 
completó la organización de la es- 
cuadra, cuyo mando supremo asu- 
mió muy pronto el célebre almi- 
rante escocés Cochrane, quedando 
Blanco Encalada a sus órdenes, 
con una abnegación que le honra. 

Ocupó altos cargos públicos en 
Chile, donde murió en septiembre 
de 1876. 


Almirante Blanco 
Encalada, 


PARA EL CUADERNO DE RECORTES 


El grifo. 


Describíanlo los antiguos de dos 
modos: unos como un animal de la 
altura del león, con su misma fuer- 
za e idénticas garras y alas de pro- 
digioso poder; otros, como un ave 
de la corpulencia del lobo, con cua- 
tro pies armados de terribles uñas, 
también como las del león. Sus plu- 
mas eran negras, excepto las del 
pecho, que eran de color de sangre; 
su aspecto infundía pavor y su 
fuerza era colosal, La cabeza y las 
alas eran de águila. Este animal 
fabuloso, se consagraba a Apolo. 
Habitaba los montes Rifeos, entre 
los Hiperbóreos y. los Arimaspes. 

En la Edad Media, el arte herál- 
dico ornamentaba con figuras de 
grifo los escudos y los cascos de 
los guerreros. 

En las tradiciones y cuentos de 
Oriente se habla casi siempre de 
grifos como guardadores de los en- 
cantados palacios, en los cuales es- 
peraban las princesas su libertad y 
desencanto por virtud de un prín- 
elpe bello y atrevido, 


CAUCHO O GOMA ELASTICA 


Es el látex desecado de diversas 
plantas que tiene actualmente gran 
importancia por sus numerosas 
aplicaciones. 

Los indios sudamericanos em- 
pleaban ya hace muchísimo tiem- 
po, el caucho, para fabricar con €l 
vasijas, zapatos y” otros objetos, 
En Europa, hasta principios del si- 
glo xix apenas sirvió para otra co- 
sa que para borrar los trazos del 
lápiz. Desde esa época, a medida 
que fueron conociéndose sus exce- 
lentes propiedades fué aumentando 
su uso y, cuando dieron búen re- 
sultado los ensayos hechos para 
mejorar su condición con el agre- 
gado de algunas materias, cuando 
fueron déscubiertos el caucho vul- 
canizado y el caucho endurecido, 
el empleo de esta substancia fué 
adquiriendo tanta extensión y tan- 
ta importancia, que hoy este pro- 
ducto debe considerarse entre las 


primeras materias vegetales más 
indispensables para la vida de los 
pueblos civilizados. 

El caucho en bruto, es un jugo 
lechoso que se extrae practicando 
incisiones en el “árbol de goma” 
y en otras especies vegetales que 
producen esta interesante materia 
prima, : 

Disuelto el caucho en esencia de 
trementina forma un barniz que. se 
extiende sobre telas' para hacerlas 
impermeables. Se fabrican también 
con él, medias elásticas, calzado, 
cintas, juguetes, tubos e infinidad 
de objetos preciosos para la indus- 
tria. > 

El caucho vulcanizado se prepa- 
ra súumergiéndolo en -un preparado 
especial de azufre derretido. 

Se produce en grandes cantida- 
des el caucho en el Brasil, donde 


su explotación es enorme. Méjico, 
ocupa el segundo lugar entre los 
países productores. 


LAS DOS ARPAS 
(Fábula) 


En casa de un músico había dos 
arpas, una junto a otra; la una 
era de madera vulgar y de trabajo 
poco esmerado, mientras que la 
otra, resplandeciente de dorados y 
labores, atraía todas las miradas, 

“Hermana 
mía —- murmu- 
ró el arpa de 
madera — ¡eó- 
mo me abando- 
nan y me des- 
precian! Todo 
el mundo se ex- 
tasía ante ti y, 
sin duda, tie- 
nen razón, por- 
que yo soy po- 
bre y humilde, 
mientras tú brillas magnífica bajo 
tu envoltura de oro.” 

Oyó el músico estas palabras y 
aproximándose al arpa de madera, 
la apoyó contra el pecho y tocó las 
cuerdas. Del humilde instrumento 
brotó repentinamente una melodía 
tan hermosa, que la multitud, olvi- 
dando la otra arpa, se reunió en 
torno del instrumento de madera 
vulgar, escuchando asombrados la 
maravilla de su música, sin can- 
sarse de oirla. 

El hombre humilde es como el 
arpa de madera. Sus vestidos po- 
bres encubren un corazón genero- 
so, acaso máw noble que el del rico, 
apto siempre para vibrar al primer 
contacto de las ideas grandes. 


JUEGO DE SORPRESA 


Manera de colocar los fósforos, 


Introducir, obligándolo, un fós- 
foro en cada costado de una caja 
y extender un tercero entre los dos 
como lo indica el grabado. Hacer 
que un amigo encienda, con un 
cuarto fósforo, el que está coloca- 
do horizontalmente, aproximando la 
Mama a su centro. Adivinar cuál de 
los fósforos empinados se encende- 
rá primero. Haced la prueba y el 
resultado será una sorpresa. - 


A 


INGENIOSO PASATIEMPO 


. Colocando de cierta manera las 
manos y los dedos entre una luz 
cualquiera y la pared, se obtienen 
por la sombra y la penumbra cla- 


ras siluetas, sin necesidad de di- 
bujo. 4 


El grabado siguiente indica la, 


formación de algunas. 


¡ ébRagar , 
l LA PAJA 
0: 


“El presidente + de la «república ha .en- 
E viado :al «congreso un «mensaje. Y como 
Ñ es natural, se habla en él de culniiacio- 
. nes, efectividades, esencialidad, -corpori- 
Ñ zaciones y aun de las:propias integridades 
Y del primer mandatario. Estos adjetivos 
retorcidos y estos plurales imposibles 
suelen hacerles mucha ¡gracia a los caba- 
lleros del :antiguo «régimen, «que aman 
“estilo radical” -a “las fulguraciones ¿cus- 

S pideantes de la retórica. 

Pues bien: el señor Irigoyen no. ha in- 
ventado nada. Mucho antes «de sus «men- 
sajes y de sus télegramas, -he «tenido el honor «de 
leer estas frases inolvidables : 

y no tenía, en efecto, aquella flexibilidad 
y elástica aplicatividad que dan al cerebro... 
sus virtualidades expectantes, «para entrar sde 
¿Meno «en la “actualización” del talento... que 
la naturaleza barbarizatriz mativa... «le mere- 
cían .ciertas profanidades europeas... 

Fl autor de estas “profanidades “expectantes” es 
José María Ramos Mejía, y figuran en las páginas 
236, 237 y 243 del tomo 1 de “Rosas y su tiempo” 
(2.* sedición, 1907). , 

Estas: citas literarias no serán bien recibidas -en- 
tre los «del «antiguo «régimen. Pero como dijo La 
Fontaine : 

“On ne «peut «contenter “tout le monde et son 
pere”. 


q * + 
4 “El Diario”, del 17: 
“N 


DELITOS COMETIDOS 
POR “MAFFIOSOS” 


DENUNCIAS FRECUENTES “A “LA POLICÍA «DE 
ROSARIO DE SANTA FE 

Nuestro corresponsal :en la «capital :santafe- 
cina nos transmite el siguiente telegrama, cuyos 
comentarios los dejamos librados a la policía 
de esa capital: 

Rosario, octubre 17.— A pesar de las reser- 
vas que mantiene esa policía, he podido saber... 
etcétera. 

Un momento: esto de llamar repetidas veces .ca- 
pital santafecina a Rosario, ¿no será cosa también 


”. 
Y 


de los “maffiosos 
*** 


El “Diario. del Pueblo”, «de Colón (Entre Ríos), 
del. día 15, publica esta bella poesía : 
"MARMOLES SAGRADOS 
Cantar con mi pluma quiero 
al hombre que frente.a la mundial guerra 
] supo sostener en paz un gobierno 
. > sin Hevar argentinos :al matadero. 
? Las viejas madres, te envían «sus besos; 
de las jóvenes esposas, te llevan en su pecho: 
los hombres todos, te quieren sinceros, y 
los niños contentos, te aclaman con versos, 
Con letras de oro se estampará 
E : en la Historia del Mundo entero 
E “la Argentina no se metió en:pleitos”, 
+ Presidía Hipólito Irigoyen, 
"A dejondía el trabajo,:combatía los vicios 
e y no quiso, vender al pucblo. 
* , A. RobríGUEZ DE LLANO. 


3 “Los niños contentos te aclaman con versos”... 
dc No me parece bien. Los niños contentos deben ju- 
S gara las bolitas, al “mantantirulirulá”, a cualquier 
cosa en fin, pero no molestar a las musas, que son 
personas mayores. 

Tal 4 ok 


“La novela del día” publica una cosa de Bartolo= 
mé Galíndez titulada “El crimen de la calle Graf- 
ton”, en cuya última página leo: 

á La voz del señor Hughes se vió alegremente 
: sen medio del ruido. 
E e Ya sé por qué la vieron: porque la voz del señor 
Hughes era muy gruesa. 
xk ok 


“Atlántida”, del 6, en el epígrafe de un *retrato; 


- El artista Octavio Pinto, que, después de 
E cinco años de ausencia en el extranjero, ha re- 


a. gresado a-esta capital, anunciándose una explo- 
8 sión de sus cúadros.. 
ÓN No hay duda. Se trata de un pintor revolucio- 


ñ nario que trabaja.a la dinamita, 
E q : do 


+7 “La Razón”, del 11, en un editorial titulado “Vos 
- cablos exóticos en el idioma” ; 


por Pescatore di PERLE 


Semanalmente se premiará con úna libra es- 
terlina -al que remita la mejor *“peria'” a juicio 
¡de nuestro “*Pescatore””. 

No se admiten ““perlas'” anónimas, es decir, 
«sin documentación, Todo envío ¡debe acompañar- 
se con «el recorte del diario, revista o Jibro 
donde se hizo el hallazgo. “E si non, non””, 

Esta «semana corresponde la áurea moneda a 
**Luchana'”, de esta capital. 


Asi, por :ciemplo, en deportes, es costumbre 
no hablar de tales sino de “sports”; “match” 
en lugar de partido; “referec” «en lugar «de 
juez; “football” en ves de balompié, y así por 
el estilo. En-el vocabulario deportivo son innmu- 
amerables los términos extranjeros, espocial- 
mente ingleses, que terminan por incorporarse 
al: léxico corriente y: que se assan en la igno- 
rancia de muestro idioma, que tiene dicciones 
adecuadas dan hermosas y expresivas como 
cualquier otra de distinto .origen. 


Muy bien dicho. Pero si el uso de wocablos :«ex- 
tranjeros indica ignorancia de nuestro idioma y si 
el :colega conoce hermo3as y expresivas dicciones 
castellanas, ¿por qué publica todos los días pala- 
bras como éstas: race horse, runner up, stayer, 
flyer, turf, cantered, for ever, foal bétting, yéar- 
ling, broken dawn, rush, derby, field, goal, «clea- 
ring, court, link y mil otras que se encuentran en 
cualquier número de “La Razón”? 


Y lo:peorno'es esto, sino cuando el colega desfi- 


pura los vocablos-extranjeros. En un solo número, 
en el correspondiente ál 19, por ejemplo, encuentro 
“en suna anécdota de lord Hamilton : 
El “mitre d'Hotel” acudió aterrado... 
“En :una tcrónica de Berlín: 

Las fieles, por ejemplo, que son carísimas 
en todas las partes del mundo, en Berlín se 
pueden obtener por la décima parte de su va- 
lor. Un “ronard argente” que en cualquier par= 
te- cuesta entre-7 y 8.000... etc. 

Un+poco más abajo: 

el siguiente menú: Hors D'oeurres, hema 

melet surprisse "», 


Estrellas de cine 


A JOE N:D... -- 


En el aviso de-una confitería : 


Rendy “vous social. 


Y basta. Es lo de «siempre, queridos 
amigos: «la ¡paja en el ojo ajeno... 
doo 


Pablo Cañoni, €l inmortal «poeta, ha 
publicado una de “sus más célebres lucu- 
braciones »en “El Provincial”, de Santa 
Teresa (F. C. C. A.). Como no resisto 
al placer de reproducirla, allá va: 


SONATINA 
Para “Ex ProvINcIaL”. 


La princesa está triste... ¿Qué tendrá la prin- 
Lcesa? 

Los sustiiros se escapan de su boca de fresa, 

Ha perdido ella la risa, junto :con el color 

Pálida está, como el sillón de oro, 

Está muda su boca, sellada por dolor, 

Musa y blanca, como una flor. 


Piensa acaso.en su príncipe Azul de los sueños 
Para ver de-sus ojos la dulsura de la luz 
O en el que. es soberano de los Diamantes, 
Y es dueño ¡orgulloso de la perla de Ormus? 


Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 
Y bajo el cielo volar 

Ir al sol por la escala luminosa de un rayc 
O perderse en cl viento, y volver a ssñar. 


Despierta o bella princesa, 

Allá viene el feliz Caballero, 

¿Que de tus penas hará nacer, 

El camino, de la esperanza, y de la luz. 


Pao Cañon. 
Peyrano. 
Quizás+se pueda criticar a Pablo Cañoni su mé- 
trica caprichosa, pero este es defecto común a to- 
dos los poetas modernos, desde el gran Orozco Zá- 


rate hasta el discutido Leopoldo Lugones. 


Ahora bien: Pablo Cañoni ya tiene sus imitado- 
res, y algo más que imitadores, según se verá en 
seguida... 

En efecto. Me advierten que un tal Rubén Darío, 
mocito nicaragiiense o guatemalteco él, ha tenido 
el inconcebible tupé de publicar por ahí una cosa 
titulada también “Sonatina” y que empieza desca- 
radamente así: 


La princesa está triste... ¿Qué tendrá la prin- 
+, [cesa? 

Los sustiros se escapan de su boca de fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 


La princesa está pálida en su silla de oro, 
está mudo el teclado de su clave sonoro, 
y en un vaso olvidada se desmaya una flor. 


Y así hasta el final. 

Nótese que este aprovechado Rubén Darío ha 
destrozado por completo el original de Pablo Ca- 
ñoni, ciñendo la revolucionaria musa de 'éste a los 
fríos cánones de la poética clásica, haciendo de 
un bello atrevimiento futurista unos versos co- 
rrectos, burgueses y gramaticales. 

Como ejemplo bien demostrativo, ahí está eso 
del sillón de oro. Pablo Cañoni dice de la prince- 
sa que 


a. pálida está como el sillón de oro. 


Luego viene “Rubén Darío y echa a perder la 
metáfora de esta manera: 


La princesa está pálida en su silla de oro. 


Dos palabras más para terminar con este des- 
agradable incidente. Es necesario que la propiedad 
literaria sea tan -respetable como cualquier bien 
raiz o por lo menos como el reloj y el pañuelo que 
acostumbramos llevar en el bolsillo. No es cosa 
de que un vate de la fama de Pablo Cañoni se vea 
despojado por el primer Rubén Darío que le sale 
al camino. 

Ek 


“La Razón”, del 17, en un editorial : 
Ese sencillo “Don” ha de ser grato al espí- 


ritu cultérrimo y liberal... 

Sila cultura no impide la formación de inútiles 
neologismos como este “cultérrimo” usado en lugar 
de culto, cultísimo, culterano o cultero, ¿para qué 
díablos sirve entonces la cultura, la cultedad, la 
cultería y la cultalatiniparla? 


CONSILO 


Si no es Eastman, no es Kodak 


q KODAK ARGENTINA, Lon. 
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L veraneo impone en el hogar de campo 

condiciories de confort, en grado tal,' que 

favorezca los deseos de reposo que, generalmente, 
lo determinan. 


Y es entonces cuando se debe pensar en la coope- 
ración inteligente de un centro que ofrezca la 
oportunidad de realizar una elección en perfecta 
armonía con aquella exigencia y el más fino gusto, 
y lo esencial, encuadrada en la economía más 


real y positiva. 


Y quien reclama para sí esa preferencia, en la 


seguridad de responder ampliamente, es 


